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本文中の記号 


本書では3種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意巧があります。 


frO 

ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。記載の 
手順に従わないときは、装置の故障、データの損失など、重大な不具合が起きるおそれがあり 
ます。 

✓ 

1 チェック 1 

ソフトウェアの操作などにおいて、確認しておかなければならないことについて示しています。 


巧ってお< と役に立つ情報、便利なことについて示しています。 
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商標 


ESMPRO は日本電気株式会社のを録商標です。 

Linux は 、 Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。 

Red Hat、Red Hat Enterprise Linux は、米国 Red Hat , Inc . のホ国およびその他の国における商標またはを録商標です。 
VMware は、 VMware , Inc . のホ国およびその他の国における商標またはき録商標です。 

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 
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本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

弊社の許可な〈複製-改変などを行うことはできません。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのこと力《 
ありましたら、お買い求めの販売店にご連絡〈ださい。 

運用した結果の影響については、 （4) 項にかかわらず黃任を負いかわますのでご了承ください。 

本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。 


この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてくださし、。 


最新版 


本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが 実隙のものと異 
なるときがあります。 変更されているときは適宜読み替えてください。 

また、ユーザーズガイドをはじめとするドキュメントは、次の Web サイトから最新版をダウンロー ドすることが 
できます。 

http :// www . express . nec . co . ip / linux / dload / esmpro / docs.html 


本書についてのを意、補足 


\—/ \—/ \—/ \—/ \—/ \—/ 

1 2 3 4 5 6 

/—v /|\ /Iv /Iv /Iv /Iv 
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/• 製品概要 


ESMPRO / ServerManager . ESMPRO/ServerAgent は、サーバシステムのを定稼動と、効率的なシステム運用を目的 
としたサーバ管理ソフトウ X アです。サーバリソースの構成情報■稼動が況を管理し、サーバ障害を検出してシステ 
ム管理をへ通報することにより、サーバ障害の防止、障害に対する迅速な対処を可能にします。 

サーバ管理の重要性 

分散化システムにおいては、サーバのを定稼動は必要不可欠です。また、安定稼動を保証するためには、サーバ 
管理の負担を軽減する必要があります。 

サーバの 安定稼動 

お客様の分散システムの中核を担うサーバの停止は、即、お客なの営業機会、利益の損失につながります。 
そのため、サーバはつわに万全の状態で稼動している必要があります。万がーサーバで障害が発生した場合 
は、できるだけ早<障害の発生を知り、原因の究明、対処する必要があります。障害の発生から復旧までの 
時間が短ければ短いほど、利益 (コスト) の損失を最小限にとどめることができます。 

サーバ管理の負担軽減 

分散化システムにおけるサーバ管理は多くの労力を必要とします。と < に大規模な分散化システム、遠幅地 
にあるサーバとなればなおさらです。サーバ管理の負巧を軽減することは、すなわちコストダウン(お客様の 
利益)につながります。 

Express5800 シリーズにおけるサーバ管理 

では、 Express 5800シリーズをご利用のお客様がサーバ管理を行う I こはどうすればよいのでしようか？ 
Express 5800 シリーズではこの二ーズに応えるため、サーバ管理ソフトウエア 

「 ESMPRO/ServerManage し ESMPRO/ServerAgent 」 

を Express 5800 シリーズに標準で添付しています。（一部機種を除< ) 

ESMPRO / ServerManager , ESMPRO/ServerAgent をご利用いただくことにより、お客様の Express 5800 シリー 
ズを容易に管理できるようになります。 VMwareESX では、コンソールオペレーテイングシステムが、仮想力一 
ネル ( VMkernel ) にある ため、 Linux 版と同等の機能を提供しています。 

ただし、標準で添付している ESMPRO/ServerAgent では、 VMware ESXServer や仮想マシン(ゲスト OS ) を監視 
できません。 

VMware ESX のホスト OS ( VMkemel ) を監視するためのサーバ管理ソフトウエア製品として、 

「 ESMPRO/ServerAgent for VMware 」 、 

仮想マシン(ゲスト 0 S ) を監視するためのサーバ管理ソフトウエア製品として、 

「 ESMPRO/ServerAgent for Guest OS (Windows/Linux )」 

Express 5800シリーズな外の他社製サーバを監視するわめのサーバ管理ソフトウエア製品として、 

「他社機版 ESMPRO/ServerAgent (Windows/Linux )」 

をご用意しておりますので、詳細は、下記 URL の「製品体系•価格」や「動作環境」を参照してください。 
http :// www . nec . co . ip / pfsoft / smsa / index.html 
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ESMPRO/ServerManage し ESMPRO/ServerAgent とは？ 

ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO/ServerAgent は、ネツトワーク上の Express 5800 シリーズを管理■監視す 
るサーバ管理ソフトウ I アです。本製品を導入することにより、サーバの構成情報-性能情報-障害情報をリア 
ルタイムに取得-管理-監視できるほか、アラート通報機能により障害の発生を即座に知ることができるように 
なります。 


ESMPRO/ServerManaaer 



ESMPRO/ServerAgent ESMPRO/ServerAgent ESMPRO/ServerAgent ESMPRO/ServerAgent 


ESMPRO/ServerManage し ESMPRO/ServerAgent の利用効ま 

ESMPRO / ServerManage し ESMPRO / ServerAgent は、多様化•複雑化するシステム環境における様々な二ーズ 
に対して十分な効果を発揮します。 

サーバ障害を検出 

ESMPRO / ServerAgent は、 Express 5800 シリーズの様々な障害情報を収集し、異常を判定します。サーバで 
異常を検出したとき、 ESMPRO / ServerManager ヘアラート通報します。 

サーバ障害を防止 

ESMPRO / ServerAgent は、障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測する予防保守機能をサポートし 
ています。屋体内温度上昇や、ファイルシステムの空き容量、ハードディスク劣化などを事前に検出できま 
す。 

サーバ稼動状況を管理 

ESMPRO / ServerAgent は、 Express 5800 シリーズの詳細なハードウ x ア構成情報、性能情報を取得できます。 
取得した情報は ESMPRO / ServerManager をとおして参照できます。 

分散したサーバを一括管理 

ESMPRO / ServerManager は、ネットワーク上に分散したサーバを効率よく管理できる GUI インタフエース 
を提供します。 

詳細は、下記 URL からダウンロードできる ESMPRO サーバ管理ガイドを参照して < ださい。 
http :// www . nec . co . ip / pfsoft / smsa / index.html 

ダウンロード > ドキュメント > ESMPRO / ServerManager , ServerAgent Ver .4( Windows ) 
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コンフイグレーシヨンツール 


ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.32-1 お 降では、 /opt/nec/esmp 「 o_sa/tools 配下にコンフイ グレーシヨ ンツール(な 
降、本ツールと表記)を提供しています。また、機能追加モジュールとして、下記 URL からダウンロードできま 
す。 

http://www.nec.co.ip/pfsoft/smsa/index.html 

ダウンロード > 機能追加モジュール 


(1) 本ツールを使用するには、 ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4 政降が動作している必要があります。 

必ず、 ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4 お降をインストールして、動作させてください。 

(2) 本ツールを使用するには、 root 権限が必要です。 

必ず、の ot 権限のあるユーザでログインしてください。 

(3) 本ツールは複数同時に使用することはできません。 

また、 ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネル (ESMagntconf, ESMamsadm) も起動しないでくだ'さし、。 

(4) 本 ツールの 設定を ESMPRO/ServerAgent に反映するため、お下のどちらかを実行してください。 

-お下のコマンドを実行して、 ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを再起動します。 

#/opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart 
■お下のコマンドを実行して、システムを再起動します。 

# reboot 


esmamset コマンド 

コマンドラインインターフエースを使用して、 ESMPRO/ServerAgent が使用するラック名や通報関連の情報を 
設定します。 esmamset コマンドでは、な下を設定できます。 

(1) ラック名の設定（ラックマウント機種のみ） 

(2) SNMP コミュニティ 名 の 設定 

(3) 通報手段 (SNMP) の有効/無効設定 

(4) 通報手段 (SNMP) の通報先 IP アドレスの追加または削除 

(5) 通報手段 (TCPJP IN-BAND) のち効/無効設定 

(6) 通報手段 (TCPJP IN-BAND) の IP アドレスの追加または削除 

(7) 通報手段 (TCPJP IN-BAND) で使巧するポート番号の設定 

脚 ESMPRO/ServerAgent からのシステムシャットダウンち効/無効の設定 

esmsysrep コマンド 

コマンドラインインターフエースを使用して、 ESMPRO/ServerAgent が監視する Syslog 監視対象イベントを 
設定します。 esmsysrep コマンドでは、 lil 下を設定できます。 

(1) Syslog 監視対象イベントの追加 

(2) Syslog 監視対象イベントの変更 

(3) Syslog 監視対象イベントの削除 
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1 , 2 . esmamset コマンド 


機能 

コマンドラインインターフエースを使用して、 ESMPRO / ServerAgent が使用するラック名や通報関連の情報を設 
定します。 esmamset コマンドでは、な下を設定できます。 

(1) ラック名の設定（ラックマウント機種のみ） 

(2) SNMP コミュニティ 名の設定 

(3) 通報手段 ( SNMP ) の有効/無効設定 

(4) 通報手段 ( SNMP ) の通報ホ IP アドレスの追加または削除 

(5) 通報手段 (TCPJP IN - BAND ) のち効/無効設定 

(6) 通報手段 (TCPJP IN - BAND ) の IP アドレスの追加または削除 

(7) 通報手段 (TCPJP IN - BAND ) で使用するポート番号の設定 

脚 ESMPRO / ServerAgent からのシステムシャットダウン有効/無効の設定 


設定 

esmamset コマン ドの使用方まはな下のとおりです。 

# cd / opt / nec / esmpro _ sa / tools / 

# ./esmamset [ OPTION ] 


Usage ： 

esmamset [-r <rackname>J [-c <community>] 

[-S ON I OFF] [-d <del iplALLIP ...>] [-a <addip …〉] 
卜 t ON I OF 口 [-i く ip>] 卜り <port>] 

卜〇 ON I OF 鬥 
卜 f <filename>] 

卜 h] 


[ OPTION ] 指定 


[ OPTION ] にはな下のオプションを指定します。複数のオプションを同時に指定することもできます。 


オプション 

説明 

-r < rackname > 

ラック名を設定します。 

-c < community > 

コミュニティ名を設定します。 

S 圆 pd . conf に設定されていないコミュニティ名を指定したときは、設定は変更 
されませんので、先に snmpd . conf を修正してください。 

-s ON|OFF 

通報手段 ( SNMP ) のち効/無効を設定します。 

ON :ち効 / OFF :無効 

-d <delip ...> 

通報手段 ( SNMP ) に指定されている通報先 IP アドレスを削除します。 

半ちスペースを空け、2つな上の IP アドレスを同時に削除することもできます。 

-d < ALLIP > 

通報手段 ( SNMP ) に指定されている通報先 IP アドレスを全て削除します。 

-a <addip ...> 

通報手段 ( SNMP ) に指定されている通報先 IP アドレスを追加します。 

半ちスぺースを空け、2つな上の IP アドレスを同時に追加することもできます。 

-t ON|OFF 

通報手段 (TCPJP IN - BAND ) のち効/無効を設定します。 

ON :ち効 / OFF :無効 

-i < ip > 

通報手段 (TCPJP IN - BAND ) の通報先 IP アドレスを指定します。 

-p < port > 

通報手段 (TCPJP IN - BAND ) で使用するポート番号を指定します。ファイアウォ 
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オプション 

説明 


ールを設定している場合は指定したポートを開放してください。 

-0 0 NI 0 FF 

ESMPRO / ServerAgent からのシステムシャツトダウンのち効/無効を設定しま 
す。 

ON :ち効 / OFF :無効 

-f < filename > 

配置ファイルを指定して読み込み、ファイルに記載の内容に従って、各種設定を 
します。配置ファイルについては後述します。 

配置ファイルを読み込めた時点で、ホ巧と判断するため、配置ファイル内で指定 
されたオプションが不正であっても戻り値は0(成巧)を返却します。 

-h 

ヘルプ （ Usage :) を表示します。 


配置ファイル 

[ OPTION ] で指定する内容が記載されたテキストファイルのことを指します。配置ファイルを - f オプションで指 
定して読み込むことで、 [ OPTION ] を指定したときと同じことができます。 

配置ファイルは 
keyname " value " 

のあ式で記載します。 keyname とダブルクォートのの間には空白(スぺースかタブ)を入れて〈ださい。 

また、改行コードが Linux 改行コード ( LF ) となるようにを意してください。 Windows 改行コードに R + LF ) で保存 
されたテキストファイルのときは、配置ファイルの内容を正しく読み込むことができません。 
keyname の説明については下表を参照して < ださい。 


keyname (大文字） 

説明 

RACKNAME 

- r オプションで指定する内容と同じです。 

COMMUNITY 

- C オプションで指をする内容と同じです。 

SNMP 

- S オプションで指定する内容と同じです。 

DELIP 

- d オプションで指定する内容と同じです。 

ADDIP 

- a オプションで指定する内容と同じです。 

IN-BAND 

- t オプションで指定する内容と同じです。 

IN-BANDIP 

- i オプションで指定する内容と同じです。 

IN-BANDPORT 

- P オプションで指定する内容と同じです。 

SHUTDOWN 

-0 オプションで指定する内容と同じです。 


戻り値 


esmamset コマンドの戻り値はな下のとおりです。エラーメツセージはコンソールに表示しません。 


戻り値 

説明 

0 

設定に成功しました。 

1 

設定に失敗しました。指定されているオプシヨンの内容を確認して〈ださい。 

2 

設定に失敗しました。 ESMPRO / ServerAgent をインストールしてください。 

4 

設定に失敗しました。 ロ グイ ン しているユーザに コマン ドの実行権限がありませ 
ん。 
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機能 

コマンドラインインターフエースをイ吏用して、 ESMPRO/ServerAgent が監視する Syslog 監視対象イベントを設 
定します。 esmsysrep コマンドでは、な下を設定できます。 

(1) Syslog 監視対象イベントの追加 

(2) Syslog 監視対象イベントの変更 

(3) Syslog 監視対象イベントの削除 

設定 

esmsysrep コマンドの使用方法はお>下のとおりです。 

# cd / opt / nec / esmpro _ sa / tools / 

林 ./esmsysrep [ ACTION ] [ SOURCE ] [ EVENT ] [ OP ^ HON ] 

Usage: 

esmsysrep —add -S <sourcename> -E 〈 eventid> -K <keyword1> [OPTION]... 
esmsysrep —mod -S く sourcename 〉 -E 〈 eventid> 卜 1< く keyword"!〉] [OPTION]... 
esmsysrep --del -S く sourcename 〉 -E く eventid> 
esmsysrep --help 

Action-selection option and specification: 

--help Show this help message 

--add Add an event id 

--mod Change the configuration of event id 

--del Delete an event id 

Common option and specification: 

-S <sourcename> Specify the source name 

-E <eventid> Specify the event id 

-K,-1 <keyword1> Specify the first keyword, and the argument of 
-K will be used if -1 and -K are both specified. 

It can’ t be omitted when --add is specified. 

Other options (defaults in [ ] will be used if the options are not specified in --add): 

-2 <keyword2> Specify the second keyword.[ ] 

-3 く keywords 〉 Specify the third keyword.[""] 

-s <0N|0FF> Set ON/OFF of the SNMP report method. [ ON ] 

-i <0N|0FF> Set ON/OFF of the TCP/IP IN-BAND report method. [ OFF] 

-0 <ON|OFF> Set ON/OFF of the TCP/IP OUT-OF-BAND report method. [ OFF] 

-t く trapname 〉 Set the trap name.[ ] 

-d <deaI method) Set the deal method.[ …’ ] 

-w <watchtime> Set the watch time. [ "0-24"] 

-c <reportcount> Set the report count.[1] 

-r く NONE I SHUTDOWN I REBOOT 〉 Set the action after a report. [ NONE ] 
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コマンド使用例 

# ./esmsysrep -add -S TESTSOURCE -E 80001234 -K test 1234 -t "テスト通報" 


上記の例では、 

- ソース 名" TESTSOURCE " に、 "80001234" のイベント ID を新規追加します。 

■ ESMPRO / ServerAgent 関連サービスまたは、システムの再起動後、 syslog (/ var / log / messages ) に、文字列 
" test 1234" が記録されると、 Syslog 監視機能にて検出し、イベント ID : 80001234を SNMP で通報します。 

-アラートビユーアで表示するトラップ名は"テスト通報"となります。 

[ ACTION ] 指定 


[ ACTION ] にはな下のオプションを指定します。省略することはできません。 
また、複数のオプションを同時に指定することはできません。 


オプション 

説明 

--add 

Syslog 監視ィベントを追加します。 

--mod 

既巧の Syslog 監視ィベントを変更します。 

--del 

Syslog 監視ィベントを削除します。 

--help 

ヘルプ （ Usage :) を表示します。 


[ SOURCE ] 指定 

[ SOURC 马にはな下のオプションを指定します。省略することはできません。 


オプション 

説明 

-S < sourcename > 

[ ACTION ] の巧まとなる ソース 名を半角英数字の大文字で指定します。 


[ EVENT ] 指定 

[ EVENT ] にはな下のオプションを指定します。省略することはできません。 


オプション 

説明 

-E < eventid > 

[ ACTION ] の対象となるイベント ID を16進数 (0 〜 F ) の8巧で指定します。 
イベント ID の上4がは状態を表しますので、任意に指定できるのは、下4がで 

す。 

COOOnnnn 異常通報(ホ色） 

800000 on 警告通報(黄色） 

4000 nnnn 正常通報(緑色） 


[ OPTION ] 指定 


[ OPTION ] にはな下のオプションを指定します。複数のオプションを同時に指定することもできます。 


オプション 

説明 

-K < keyword 1> 

-1 < kevword 1> 

keywordi を設定します。 256 バイトな巧の1バイト文字を使用します。 - K と-1 
を同時に指定したときは、 - K の内容が設定されます。 

[ ACTION ] 力 {-- add のときは省略することができません。 

-2 < keyword 2> 

keywords を設定します。256バイトな巧の1バイト文字を使用します。 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、""性白)です。 

-3 < keyword 3> 

keywords を設定します。256バイトな巧の1バイト文字を使用します。 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、""(空白)です。 

-s ON|OFF 

通報手段 ( SNMP ) の有効または無効を設定します。 

ON :ち効 / OFF :無効 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、 " ON " です。 


13 





















オプション 

説明 

-i ON|OFF 

通報手段 (TCPJP IN - BAND ) のち効または無効を設定します。 

ON :ち効 / OFF :無効 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、 " OFF " です。 

-0 0 N |0 FF 

通報手段 (TCPJP OUT - OF - BAND ) の有効または無効を設定します。 

ON :ち効 / OFF :無効 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、 " OFF " です。 

-t < trapname > 

アラートビユーアで表示するトラップ名を設定します。79バイト ly 内の文字列 
で、1バイトまたは2バイト文字が使用できます。日本語も使用することができ 
ます。 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、""性白)です。 

-d < dealmethod > 

アラートビユーアで表示する対処を設定します。507バイトな内の文字列で、1 
バイトまたは2バイト文字が使用できます。日本語も使用することができます。 
[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、""性白)です。 

-w < watchtime > 

監視時間帯を設定します。複数の時間帯を指定するときは、カンマし)区切りで設 
定します。 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、 "0-24" です。 

-c < reportcount > 

監視時間帯における、通報に必要な該当イベントの発生回数を1〜65535の数字 
で設定します。 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、 "1" です。 

-r < N 0 NE | SHUTD 0 WN | 

REB 00 T > 

通報後の動作を設定します。 < action > はな下のいずれかを設定します。 

NONE :何もしない 

SHUTDOWN :シャットダウン 

REBOOT :再起動 

[ ACTION ] が-- add のときの既定値は、 " NONE " です。 


戻り値 


esmsysrep コマン ドの戻り値はな下のとおりです。 

戻り値が0な外のときは、 コンソールにエラーメ ッ セージを 表示します。 


戻り値 

説明 

0 

設定に成巧しました。 

0な外 

設定に失敗しました。詳細はエラーメツセージ(次章)を参照してください。 


エフーメツセーン 

エラー メ ツセー ジはな下のとおりです。 


メツセーン 

説明 

戻り値 

Only root can execute the tool . 

ログインしているユーザに実行権限がありませ 
ん。 

1 

プログラム名 ： error while loading shared 
libraries : ライブラ U のパス ： cannot open 
shared object file : No such file or directory 

ESMPRO / ServerAgent がインス I —ルされてい 
ません。 

127 

parameter error :"オプション名 " is not 
specified . 

省略不可の"オプション名"が指定されていませ 
ん。 

1 

parameter error : argument of '寸プシ 3 ン名" 
is too long . 

"オプション名"に指定したパラメータの文字列長 
が長すぎます。 

1 

parameter error : argument of " ォプシ a ン名" 
is too short . 

"オプション名"に指定したパラメータの文字列長 
が短すぎます。 

1 

parameter error : argument of "オプシ 3 ン名" 
is invalid . 

"オプション名"に指定したパラメータは無効で 
す。 

1 
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メッセージ 

説明 

戻り値 

parameter error : option "オプン 3 ンる" 
requires an argument . 

"オプション名" 1 こパラメータが指定されていませ 

ん。 

1 

parameter error : invalid option " オプン a ン名 

"オプション名"に指定したオプションは無効で 
す。 

1 

parameter error :"オプシヨ ン名". 

"オプション名"に指定したオプションが不正で 
す。 

1 

Can't make all of the keywords empty . 

- mod の設定を反映すると、キーワード (1 〜 3) 

力《、すべて…'(空白）となります。 

1 

Can't access "< sourcename >", which isn't the 
object source of this tool . 

本コマンドで設定できないイベント ID が指定さ 

れました。 

1 

ESMntserver service is not started . 

ESMntserver が起動していません。 

1 

Other program is accessing the syslog events 
setting . 

他のプログラム ( ESMamsadm など)が syslog 設 
定にアクセスしているため、アクセスできませ 

ん。 

1 

"< sourcename >/< eventid >" already exists . 

- add で指定したソース名/イベント ID は、すで 

に巧在しています。 

1 

"< sourcename >/< eventid >" doesn’t exist . 

- mod または 一 del で指定したソース名/イベン 

卜 ID はを在しません。 

1 

Access the "< sourcename >/< eventid >" failed . 

[ ACTION ] に失敗しました。 

1 
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2 . 監ち機能 


本章では ESMPRO/ServerAgent が提供する監視機能を説明します。各監視機能の設定は、 コントロール パネル 
(ESMagntconf) で変更します。ご巧用の環境(装置、および ESMPRO/ServerAgent パッケージの インストール 状琳 I こ 
より、一部設定できない項目があります。 

■共ちセンサのない霞体や装置では「共ちセンサ」は表示されません。 

- 「 Mylex 」 が コントロール パネルに ま 示されるときがありますが、監視できません。 

DC スイッチ(電源ボタン)監視機能の設定は、コントロールパネル (ESMpowersw) で変更します。 OpenIPMI を利用し 
ているとき、または、 AG 円 (Advanced Configuration and Power Interface) に対応している OS(kemel 2.4 64bit や kernel 
2.6 な降)のとき、電源ボタンが押されたときの動作は、 0S でサポートされており、コントロールパネル (ESMpowersw) 
では設定できません。 


I チ I ック J 


テキストモード (runlevel 3) では日本語が正し < 表示できません。そのため、コントロールパネルを日本語でま示させ 
るためには、ネットワーク経由 (ssh コマンドなど)で別の日本語端ホからログインし、一時的に LANG 環境を数を日本 
語環境に変更してからコントロールパネルを起動してください。コントロールパネルを起動するコンソールの LANG 
環境を数を 「 ja _ JP . eucJP 」 へ変更して、作業してください。 

# echo $LANG …現在の LANG 環境を数を確認します。 

# export LANG = ja _ JP'eucJP 

# cd / opt / nec / esmpro _ sa / bin / 

# ./ESMagntconf (または ） ./ESMpowersw 

作業終了後に元の LANG 環境を数に変更してください。 

XLANG 環境を数は、 0 S に合わせ、 ja _ JP . eucJP や ja _ JP . UTF -8 等を使用して〈ださし、。 


■コン トロールパネル ( ESMagntconf ) の起動方ま 


1 ) 

2 ) 


3) 


root 権限のあるユーザでログインします。 
ESMagntconf が格納されているデイレクトリに 
移動します。 

# cd /opt/nec/esmprO-Sa/bin/ 

コントロール パネル (ESMagntconf) を起動します。 

# ./ESMagntconf 



コントロールパネル (ESMagntcon りのメイン画面 


I コントロールパネル ( ESMpowersw ) の起動方ま 


1 ) 

2 ) 


3 ) 


root 権限のあるユーザでログインします。 
ESMpowersw が格納されているディレクトリに 
移動します。 

# cd /opt/nec/esmprO-Sa/bin/ 

コントロールパネル (ESMpowersw) を起動します。 

# ./ESMpowersw 


コントロ ール / 


<|) シホッ トダ〇ン後をおオフ 
() 巧源オフ 
()DC スイッチ無か 


.パネル (ESMpowersw) の [DC ス 


DC スイツチ]画面 


ス 
ジシ 
I 间-ル 
負がレイ 
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2 . 1 . 全般プロパティ 


機能 

ESMPRO/ServerManager から SNMP を利用した設定やシャツ ト ダウン/リブー ト、 使用する コミュニティ 名の 
設定、ラックマウント機種でのラック名の登録、憧体識別機能が使用できます。 


設定 

コント ロール パネル作 SMagntcon りの「全般」を選択して表示される[全般プロパティ]画面にて、設定ができます。 


マネージャからの SNMP での設定を許可する 
ESMPRO/ServerManager からのサーバの 
しきい値変更等の動作設定の更新を許可 
するか、許可しないかを<スペース>キーで 
設定できます。許可するときは、チェック 
ボックスをチェックします。 

マネージヤからのリモートシヤツトダウン/ 

リブートを許可する 

ESMPRO/ServerManager からサーバを 
リモートシヤットダウンまたはリモート 
リブートすることを許巧するか、許可しないかを < スぺース>キーで設定できます。許巧するときは、チェッ 
クボックスをチェックします。「マネージャからの SNMP での設定を許可する」が許可されていないと「マ 
ネージャからのリモートシャットダウン/リブートを許可する」の許可はできません。 


SNMP Setting 

[|] マネージャからの SNMP での設定を許可する 
[] マネージヤからのリモートシャットタウン/リブートを I 午巧する 

SNMP Community 麵 ibl 司！ 

Rack Setting 

Name 


Chassis Identify 


国国 


SNMP Community 

ESMPRO/ServerAgent が口ーカルマシンの 情報を取得するときや SNMP トラップを送信するとき に 使用す 
る SNMP コミュニティ 名を選がします。 リストに 表示される コミュニティ 名は、 SNMP 環境設定 ファイル 
(/etc/snmp/snmpd.con りじを録されている コミュニティ 名です。 localhost に 巧して 「READ WRITE 」 lit 上の 
権限を与えている コミュニティ 名を< t > or < >1 >キーで選おしてください。 


Rack Name 

サーバがラックマウントタイプのとき、ラック名を設定することができます。ラック名を設定することによ 
りラック単位で管理できます。ラック名の最大長は、63文字で、 A 〜 Z と a 〜 Z の英字、〇〜9の数字、'.'、 

のみ使用可能です。 EM 力ード搭載装置のとき、 EM 力ードから値を取得している為、本設定では値を設定 
できません。（参照のみ） 



EM 力ード搭載のブレード収納 ユニットに 取り付けた CPU ブレードのときは、[全般プロパティ晒面から 
r Rack Namej をををすることはできません 。 Web コンソール 機能等の EM 力ードの機能を使用して、設ミ 
して〈ださい。設を手順は、ブレード収納 ユニット ユーザーズガイドを参照して〈ださい。 


Chassis Ident け y (匡体識別） 

[ S ねけ]ボタンを押すと®体識別の機能 (ID ランプ点滅または点灯)が作動し、 [stop] ボタンを巧すと屋体識別の 
機能が停止します。 

[ok] ボタン [cancel] ボタン 

設定した情報をを録し、この画面を閉じます。 設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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2 . 2 . CPU 負荷監視 


機能 

CPU 負荷監視機能は、 CPU の高負巧状態を検出すると、 syslog へ検出情報の記録と ESMPRO/ServerManager 
へ通報(アラート通報）します。 ESMPRO / ServerManager のデータビューアを参照すると、異常や警告状態の CPU 
を確認できます。 CPU の負荷状態は、"個々の CPU " と" CPU 卜ータル"の2種類の単位で監視できます。そのため、 
個々の CPU I ことらわれず、サーバ1台を1つのパッケージとして監視できます。 

既定値では CPU の負荷率は、監視しません。 CPU 負荷率を監視するときは設定を変更します。 CPU 負荷率のし 
きい値は、基本的に変更する必要ありません。任意の値に設定を変更することもできますが、変更されたしきい 
値によっては頻繁に CPU 負荷こ関するアラートが通報されることも考えられます。 CPU 負荷率のしきい値をを 
更するとき、システムの負荷によってアラートが頻繁に通報されないように、しきい値を設定してください。 

CPU 負荷率を監視するときの既定値はな下のとおりです。 

監視間隔：10秒 
監視巧を：1分間の負巧率 

監視間隔である10秒® I こその時点での使用率を取得し、監視対象である1分間の平均値[6(回)=60(対象秒)/10(間 
隔秒)]を「現在の使用率」として、しきい値と比較します。「現在の使用率」としきい値の比較は、 
ESMPRO / ServerAgent で設定した監視間隔である10秒なに行ない、状態(正常/警告/異常)にを化があったときは 
通報します。監視対象を"1分間の負荷率"から"5分間の負荷率"に変更した場合は、監視対象である1分間の平均 
値[30(回)=300(対象秒)/10(間隔秒)]を「現在の使用率」とし、しきい値と比較します。 


設定 

コント ロール パネル作 SMagntcon りの 「 CPU 負荷」を選択して表示されるに PU 負荷]画面にて、 CPU 負お監視機 
能の「監視間隔」と「監視対象」、「しきい値」が設定できます。 

監視間隔 

CPU 負お率のデータを採取する間隔(砂)が設定できます。 

1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60のいずれかの 
監視間隔を< T > or < i >キーで選択できます。 

既定値は10秒です。 

監視対を 

監視の対象とする負荷率の種類が指定できます。 

1分間、5分間、30分間、1時間、1日間、1週間の 
負荷率を< T > or<i >キーで選択できます。 

既定値は「1分間の負お率」です。 


CPU 

監視設定の参照または設定する CPU 力 s '< t > or <1 >キーで選択できます。 

監視する 

選択している CPU の負荷率監視のち効(チェックあり）と無効(チェックなし)を<スぺース>キーで設定します。 
このチェックボックスをチェックしているときに「しきい値」と「開放値」を設定できます。 

既定値は"監視しない"です。 


Hammi 卜 


ち視間隔 （ S ) 10 


監視巧ま いイ間の頁巧牢 I 

CPU IT0TAL 1 

[] 臣視する 


しき tW 度 問化（直 


涅巧 

な化 
5 a 
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しきい値/開放値 


異常と警告の「しきい 

直」と「開放値」が設定できます。既定値は次のとおりです。 

監視項目名 

しきい値(異常） 

開放値(異常回復） 

しきい値(警告） 

開放値(警告回復） 

CPU 負荷率(％) 

100 

97 

95 

92 


[ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。設定のを至は、次の監視間隔で有効になります。 

[cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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2 . 3 . Syslog 監視 


機能 

Syslog 監視機能は設定されたキーワードが syslog に記録されると、 ESMPRO / ServerManager へ通報(アラート通 
報）します。監視巧象となる syslog は "/ var / log / messages " となり変更はできません。 

また、監視対象となる syslog 口ーテート後のファイル名は、 / etc / logrotate . conf に" dateext " が 
定義されていない： / var / log / messages.n [ n =1 ，2, 3, ...] 

定義されている： / var / log / messages-YYYYMMDD [ YYYY = 西暦年， MM = 月， DD = 日] 

であり、他の命名規則となっているとき、 Syslog 監視機能では、監視できません。 

また、 / etc / logrotate . d / syslog に" compress " (圧縮する)が定義されているとき、口ーテート後のファイルはテキスト 
ではないため、 Syslog 監視機能では、監視できません。 

Red Hat Enterprise Linux 6 では、既定値で" dateext " が定義されています。 

SUSE Linux Enterprise Server では、既定値で" compress " が定義されています。 

ESMPRO / ServerAgentVer .4.4.36-1 な降のパ’ージョンでは、 7 var / log / messages " の文字列を含まないファイルを 
監視巧象として、1つ追加できます。 / var / log / messages をチェックした後、追加監視ファイルをチェックするた 
め、監視間幅のタイミングにより、時系列がぶおする場合があります。追加することのできる監視対象は 、 syslog 
と同じな下のフォーマットで出力されるファイルのみとなり、監視対象ファイルの一行目は監視しません。 

%b %d % H :% M :% S 。ふ HOSTNAME 。/。% MESSAGE % 

%b ロケールによる省略おの月の名前 （ Jan 〜 Dec ), % d 日（月内通算日数2巧） （ 1〜 31) 

%H 時 （00 〜23)， ％M 分 （00 〜 59), %S 砂 （00 〜 59) 

% HOSTNAME % ホスト名， % MESSAGE % メッセージ（通報内容） 

Syslog 監視イベントは、 ESMPRO / ServerAgent インストール時にあらかじめ登録している監視イベントレツ外に、 
システム環境に応じた新たなソース、監視イベントを追加/削除できます。 Syslog 監視イベントの追加/削除方ま 
は、本書の3章 (3.5. Syslog イベントの設定)を参照してください。 


設定 

コント ロール パネル作 SMagntcon りの 「 Syslog 」 を選巧して表示される [ Syslog 陋面にて、 Syslog 監視の「監視間 
隔」が設定できます。 ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.36-1 な降のパ’ージョンでは、「既定監視対象」「追加監視 
巧を」が表示され、「追加監視対象」にて "/ var / log / messages " の文字列を含まないファイルを監視対象に設定 
できます。 

監視間隔 

Syslog 監視機能の監視する間隔(秒)が設定できます。 

既定値は300砂です。 

設定可能範囲は10〜3600秒です。 

既定監視対を（バージョンが 4.4.36-1 な降） 

7 var / log / messages " からの変更、削除はできません。 

追加監視対を（バージョンが 4 . 4 .36- 1 な降） 

"/ var / log / messages " の文字列を含まないフアイルを監 
視巧をとして、パスの長さが255バイトな下となる絶対 
パスで設定できます。相巧パスでの設定はできません。 

既定値は空白で、追加監視対象は設定されていません。 
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[ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。設定の変更は、次の監視間隔で有効になります。 

[cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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又んストレー ジ監視 


機能 

ストレージ監視機能は、ハードディスクの S . M . A . R . T . 機能 ( Self - Monitoring , Analysis and Reporting Technology ) 
を使用して、ハードディスクのエラーを検出すると、 syslog へ検出情報の記録と ESMPRO / ServerManager へ通 
報(アラート通報）します。監視対象は、単体ハードディスクのみであり、 RAID 構成や FC 、 USB などのストレー 
ジデバイスは、 監視しません。そのため、 RAID 管理ユーティリティを導入してください。 RAID 管理ユーティリ 
ティは 、 RAID コントローラに より異なりますので、公開している情報を参照してください。 

■ RAID コントローラのを意事項 - RAID 管理ユーティリティの入手 
http :// www . express . nec . co . ip / linux / supported - help / note / notes1 .html 


S . M . A . R . T . 機能とは、故障に関するデータを各ハードディスクが内部で管理し、近い将来故障すると判断したと 
きはハードディスク自身がエラーを通知する機能です。各ハードディスクベンダは、自社製ハードディスクに適 
したしきい値を予防保守判定に使用しています。 


設定 

コントロール パネル ( ESMagntconf ) の「スト レージ」 を選択して表示される[スト レージ] 画面にて、スト レー ジ監 
視機能の「監視間隔」などの監視設定、ハードディスク管理情報のリセットができます。 

監視間隔 

監視する間隔(秒)が設定できます。既定値は 
60秒です。設定巧能範囲は1〜3600秒です。 

[助を値]ボタン 

ボタンを巧すと、既定値が設定されます。 


予防保守を行う 

ハードディスク予防保守機能のち効(チェック 
あり）と無効(チェックなし)を<スぺース> キーで 
設定します。既定値は"ち効"です。 

ハードディスク予防保守機能を無効、もしくは 
ち効にすると、設定した監視対象すベての 
ハードディスクに対して、変更した内容が設定 
されます。個々のハードディスクに巧して、ち効や無効は、設定できません。 


監を見間おく S 〉 

(お囲： 1-3600 


HD 予防な守 

い]予防な守を巧う 

Reset Status 



デバイス （ HD ) Jjde 巧 sda 



Reset Status デバイス (HD) 

設定対象のディスクが< t > or <1 >キーで選択できます。 

[Reset Status] ボタン 

ストレージ監視機能が独自に管理している監視対象ディスクの情報をリセットします。 

リセットするのは本機能が独自に管理している情報であり、監視対象ディスクに対しては書き込みしません。 

ストレージ監視機能は、ハードディスクの予防保守をするため、ハードディスクの巧態を独自に管理してい 
ます。そのため、ハードディスクを交換したときは、管理情報を手動でリセットします。 


[ok] ボタン [cancel] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 

設定の変更は、次の監視間隔で有効になります。 
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2 . 3 . ファイルシステム監視 


機能 

ファイルシステム監視機能は、システムにマウントされているファイルシステムの空き容量不足を検出すると、 
syslog へ検出情報の記録と ESMPRO / ServerManager へ通報(アラート通報）します。 ESMPRO / ServerManager の 
データビューアを参照すると、空き容量の不足したマウントポイントを確認できます。 

ファイルシステム監視機能は、お下の条件をすべて満たすとき監視対象となります。 

-ファイルシステムのデバイスタイプ※ 1 がレ: I 下のとき 
ide , rd , sd , sr , md , ramdisk , dac 960, DAC 960, device - mapper , dd 

デバイスタイプは、マウントポイント (/ etc / mtab ) を確認し、ディスク I / O 情報 (/ proc / diskstats ) と、 

ブロックデバイス (/ proc / devices ) から判断します。 

お下の例では、 sda1 と sda2 のデバイスタイプは、 " sd " です。 

[/ etc/mtab 抜粋]. . . . . . 

/ dev / sda 1 /boot ext 3 rw 0 0 
/ dev / sda 2 / ext 3 rw 0 0 

ン proc/diskstats 抜粋] . . . 

8 1 sda 1127 984 13844 3316114 496 0 770 827 

8 2 sda 2 24361 15137 111 26021150341 0027 25261282312 1 95758 0 47660 310799 

[/ proc/devices キち辉] . . . —— . . 

Block devices : 

1 ramdisk 
8 sd 

-ファイルシステムのタイプ (/ etc / m ね b 内に記載)がが下のとき 
affs , coda , ext , ext 2, ext 3, ext 4, FAT , HFS , HPFS , JFS , MINIX , MSDOS , NTFS , ReiserFS , SYSV , UFS , 
UMSDOS , VFAT , XFS , xiafs ( ext 4 は、 ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.26-1 降でサポートしています） 

-ファイルシステムの容量が100 MB お上のとき 


設定 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) の「ファイルシステム」を選択して表示される[ファイルシステム]画面にて、 
ファイルシステム監視機能の「監視間隔」などの監視設定ができます。 

監視間隔 

監視する間隔(秒)が設定できます。既定値は 
60秒です。設定巧能範囲は1〜3600秒です。 

[既定値] 

ボタンを押すと、既定値が設定されます。 

ファイルシステム 

監視をするフアイルシステムが< t > or < i >キーで 
選択できます。 


監視しない 

ファイルシステム監視をしないときは、 

<スぺース>キーで選択してチェックします。 
既定値は"監視する"です。 


監視間隔 

( お固： 1-3600 S) 



ファイルシステム 17 
容を 


11813 MB 


() 臣視しない 
(*) 監巧する 


化化 
己 = 

まが 
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監視する 

ファイルシステム監視をするときは、<スぺース>キーで選巧してチェックします。 

このチェックボックスをチェックしている時のみ、警告と異常のしきい値を設定できます。 
既定値は"監視する"です。 


しきい値 

「警告」と「異常」の「しきい値」が設定できます。 

「警告」の既定値は全容量の約10%、 「異常」の既定値は全容量の約1%です。 

[既定値] 

ボタンを押すと、既定値が設定されます。 

[ ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。設定の変更は、次の監視間隔で有効になります。 

[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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2 . 6 . ネットワーク ( LAN ) 監視 


機能 

ネットワーク ( LAN ) 監視機能は、監視間隔中に発生した破棄パケットやエラーパケットが設定されたしきい値を超 
えたとき syslog へ検出情報の記録と ESMPRO / ServerManager へ通報(アラート通報)します。異常を検出したあ 
と、すぐに回復しているときは問題ありませんが、回復しなかったときや異常が頻繁に発生するときは、ネット 
ワーク環境(ハードウ X アも含め)の確認や、ネットワークの負荷を分散してください。 

ネットワーク ( LAN ) 監視機能は、監視間隔中に発生した送受信パケット数に対する割合で判断しているので、一時 
的なネットワーク負荷により検出するときがあります。そのため、 LAN の障害の監視としては確実性が高いとは 
言えないことから、 ESMPRO/ServerAgent Ver .4.3 お降では、監視設定の既定値は無効としています。 
■ネットワーク ( LAN ) 監視を有効にするときは、 ESMIan の設定を変更した後、 ESMIan を起動します。 

# / sbin/chkconfig -- level 35 ESMIan on 

# / etc / init . d/ESMIan start 

■ネットワーク ( LAN ) 監視設定を無効にするときは、 ESMIan の設定を変更した後、 ESMIan を停止します。 

# / sbin/chkconfig ESMIan off 

# / etc / init . d/ESMIan stop 


設定 

コント ロール パネル作 SMagntcon りの 「 LAN 」 を選択して表示される [ LAN ] 画面にて、ネッ トワーク ( LAN ) 監視機能 
の「監視間隔」と「しきい値」が設定できます。 


監視間隔 

監視する間隔(秒)が設定できます。既定値は180秒です。 
設定巧能範囲は1〜3600秒です。 

回線障害発生の割合 

監視周期あたりの送受信パケット中の回線障害に繫がる 
エラーが発生した割合の「しきい値」が設定できます。 
エラーを検出した時、ただちに通報させたいときは、0を 
指定してください。 

既定値は50%です。設定可能範囲は〇〜100%です。 

回線障害は、ネットワークケーブルが外れているときや 
HUB の電源が入っていない時などに発生します。 


-1 回 I- 

お視間隔 （ S ) 

回巧隨吉発ちの割合 
を信リトライををの割ろ 
を倍アポート発ちの割ろ 






名■エラーは、な下のような原因で発生します。 


エラー 

原因 

アライメントエラー 

衝突等によるパケット破壊 

FCS エラー 

衝突等によるパケット破壊 

キヤリアなし 

ケーブル未を続、ケーブル不良、トランシーバ不を 


送信リトライ発生の割合 

監視周期当たりの総送信パケット中のパケットの衝突、遅延で送信されたパケットの割合の「しきい値」が 
設定できます。既定値は35%です。設定可能範囲は10〜50%です。 

送信リトライは、サーバの送受信が高負荷状態の時などに発生します。 
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送信アボート発生の割合 

監視周期当たりの総送信パケット中の超過衝突等により、破棄されたパケットの割合の「しきい値」が設定 
できます。既定値は35%です。設定可能範囲は10〜50%です。 

送信アボートは、サーバの送受信が高負荷状態の時などに発生します。 

[Ok] ボタン 

設定した情報を登録し、 この 画面を閉じます。設定の変更は、次の監視間隔で有効になります。 

[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、 この 画面を閉じます。 
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2 . 7 . OS ストール監視 


機能 

0 S ストール監視機能は、ウォッチドックタイマ（ソフトウ I アストール監視用タイマ）をサーバマネージメントド 
ライバが定期的に更新することにより、 0 S の動作状況を監視します。ウォッチドックタイマが更新されなくなる 
と、タイマがタイムアウトとなり、 OS が停止している状態と判断して、「タイムアウト時の動作」に設定してい 
る動作をします。その後、「タイムアウト後の動作」に設定している動作をします。 0 S が停止している状態のた 
め、 ESMPRO / ServerAgent は、リアルタイムに動作できませんが、次回のシステム起動時にストールが発生した 
ことを検出し、 syslog へ検出情報の記録と ESMPRO / ServerManager へ通報(アラート通報）します。 

コントロールパネル ( ESMagntcon りからは、サーバマネージメントドライバが使用する設定を変更することができ 
ます。 

Ismod コマンドで "mainte" が表示されているときは、サーバマネージメントドライバを巧用して 0S ストール 
を視をしています。 "mainte" が表示されないときは、 OpenIPMI を利巧しています。 OpenIPMI を利用した 0S 
ストール監視の対ま 0S、 および設定手順は、本書の4章 (4. OpenIPMI を利庙した OS ストール監視)を参照して 
<ださい。 


設定 

コントロールパネル作 SMagntcon りの 「 WDT 」 を選巧して表示される [ WDT 陋面にて、 0 S ストール監視機能の「夕 
イムアウト時間」などの監視設定が設定できます。これにより、 0 S ストールが発生したときの復旧方まが設定で 
きます。 


ストール監視機能を使用する 

0 S ストール監視機能のち効 (チェック あり）と 
無効 (チェック なし)が<スペース;■キーで設定 
できます。既定値は"ち効"です。 


タイムアウト時間 

0 S がストールしたと判定する時間を 
秒単位で設定できます。 

既定値は W 下のとおりです。 

300秒 ： Red Hat Enterprise Linux 5 な降 
Asisnux Server 3 
180秒：上記な外の OS 
設定巧能範囲は、90〜600秒です。 


[jili 


[*] ストール臣沾機能をほ用する 
タイムアウト時間 gnaw 

を巧間お 


タイムアウト時の動け mi 


タイムアウト巧の勤け hone 




更新間隔 

タイムアウト時間のタイマを更新する間幅を砂数で設定できます。 

既定値は30秒です。設定可能範囲は30〜60秒です。 

たとえば、タイムアウト時間が180砂、更新間隔が30秒のとき、ストールが発生してから、ストールしたと 
判定する時間は、150秒から180秒の間になります。 
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タイムアウト時の動作 

タイムアウト時の動作が< t > or<i >キーで選択できます。 


none 

何もしません 

NMI 

NMI を発生させます。 （VMware では NMI は発生しません。） 


XNMI:Non-maskable Interrupt の略で、ハードウエアの優を度が高い割り込みです。 
既定値はな下のとおりです。 
none : Red Hat Enterprise Linux 5 な降 


Asianux Server 3 
NMI :上記なかの OS 


タイムアウトをの動作 

タイムアウト後の復旧方まが< t > or< 1 > キーで選択できます。既定値は 「none」 です。 


non 巨 

何もしません。 

リセット 

システムをリセットし再起動を試みます。 

電源断 

システムの電源を切断します。 

パワーサイクル 

いったん電源 OFF し、直後に再度電源 ON します。 


[ok] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。設定の変更は、次の監視間隔で有効になります。 

[cancel] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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2 . S . シャツトダウン監視 


機能 

シャットダウン監視機能は、ウォッチドックタイマ（ソフトウ X アストール監視用タイマ）をサーバマネージメント 
ドライバが更新することにより、シャットダウン処理の開始から電源断までの時間を監視します。 

ウナッチドックタイマが更新されなくなると、タイマがタイムアウトとなり、〇 S が停止している状態と判断して、 
「タイムアウト時の動作」Iこ設定している動作をします。その後、「タイムアウト後の動作」に設定している動 
作をします。 OS が停止している状態のため、 ESMPRO/ServerAgent は、リアルタイムに動作できませんが、次 
回のシステム起動時にストールが発生したことを検出し、 syslog へ検出情報の記録と ESMPRO/ServerManager 
へ通報(アラート通報）します。コント ロール パネル (ESMagntconf) からは、サーバマネージメントドライバが使用 
する設定を変更することができます。 


Ismod コマンドで " mainte " が表示されているときは、サーバマネージメントドライバを利用してシャットダウ 
ン監視をしています。 " mainte " が表示されないときは， OpenIPMI を利用しています。 OpenIPMI ちまでは、シ 
ャットダウン時のウォッチドッグタイマに任意の設ををすることができないため、本機能は、 
ESMPRO / ServerAgent では未サポートとなります。 


設定 

コント ロール パネル (ESMagntconf) の「シャットダウン」を選択して表示される[シャットダウン]画面にて、シャ 
ットダウン監視機能の「タイムアウト時間」などの監視設定が設定できます。これにより、シャットダウン処理 
中に 0S ストールが発生したときの復旧方法が設定できます。 

シャットダウン監視機能を使巧する 

シャットダウン監視する機能をち効(チェック 
あり）と無効(チェックなし)が< スぺース>キーで 
設定できます。既定値は"無効"です。 


タイムアウト時間 

シャツトダウン処理中に 0S がストールしたと 
判定する時間を秒単位で設定できます。 
既定値は1800秒です。 

設定巧能範囲は300〜6000秒です。 


タイムアウト時の動作 

タイムアウト時の動作が< t> or<i >キーで選択できます。 


none (既定値） 

何もしません。 

NMI 

NMI を発生させます。 （VMware で NMI は発生しません。） 


XNMI: Non-maskable Interrupt の略で、ハードウエアの優先度が高い割り込みです。 


タイムアウト後の動作 

タイムアウト後の復旧方法が< t > or < 1 >キーで選択できます。 


none 

何もしません。 

リセット 

システムをリセットし再起動を試みます。 

電源断（既定値） 

システムの電源を切断します。 

パワーサイクル 

いったん電源 OFF し、直後に再度電源 ON します。 


[] シャツトダウン監巧機能を巧用する 
タイムアウト時間 ’。〜-1一 


タイムアウト時のめ巧 hone 


5 イムアウトなのか巧 ft 源が _ 
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[ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。設定の変更は、次の監視間隔で有効になります。 

[cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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2 . 9 . 共ちセンサ 


機能 

共有センサに関する故障を検出すると、 syslog へ検出情報の記録と ESMPRO/ServerManager へ通報(アラート通 
報）します。共ちセンサが巧在する同じ屋体内じて、複数の ESMPRO/ServerAgent が動作しているとき、故障を 
検出したすべての ESMPRO/ServerAgent から通報されますので、重複した通報となります。 


本設定では、共有センサに関する通報を抑止(停止)できます。すべての ESMPRO/ServerAgent からの通報を無効 
にすると、共有センサに関する通報しませんので、す〈なくとも、ひとつの ESMPRO/ServerAgent からの通報は、 
ち効に設定してください。 

Express 5800 /140Rf-4, R140a-4 はハードウエアとしては、共ちセンサは存在しませんが、 SDR(Sensor Data 
Record :ハードウエアセンサのデータ）には、 PowerSupply センサの領域に共用センサを示す情報があるため、共 
ちセンサと判断し、コントロールパネルに[共ちセンサ]を表示します。設定を無効にしても通報を抑止せず、すべ 
ての ESMPRO/ServerAgent から通報します。 


設定 

コントロール パネル (ESMagntconf) の「共有 センサ」 を選択して表示される[共ち センサ] 画面にて、共有 センサに 
関する通報のち効/お効が設定できます。 


共ちセンサの通報を巧う 

共ちセンサの通報をち効(チ I ックあり）と無効(チ X ック 
なし)に<スぺース>キーで設定できます。 

既定値は"ち効"です。 

[Ok] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 


-1 I- 

[|] 共ち センサの a 報を 巧う 

■画 
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2 . iO . DC スイッチ監視 


機能 

DC スイッチ(電源ボタン値視機能は、サーバマネージメントドライバに含まれる libnecpowersw パッケージのラ 
イブラリを利用して、電源ボタンを押したときの動作を設定できます。 OpenIPMI を利用しているとき、または、 
ACPI(Advanced Configuration and Power Interface ) に対応している OS(kemel 2.4 64 bit や kernel 2.6 な降)のとき、 
電源ボタンを押したときの動作は、 0 S でサポートされており、コントロールパネル ( ESMpowersw ) では設定でき 
ません。そのため、 ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.38-4 な降では、 DC スイッチ監視 ( ESMpowsw サービス)の既 
定値は無効としています。 

■ DC スイッチ監視を有効にするときは、 ESMpowsw の設定を変更した後、 ESMpowsw を起動します。 

# / sbin/chkconfig -level 35 ESMpowsw on 

# / etc / init . d/ESMpowsw start 

■ DC スイッチ監視を無効にするときは、 ESMpowsw の設定を変更した後、 ESMpowsw を停止します。 

# / sbin/chkconfig ESMpowsw off 

# / etc / init . d/ESMpowsw stop 


BIOS の Setup ユーティリティに 「 Ins ね lied 0/ Sj の項目が巧在する機種のとき、 DC スイッチ監視機能を使用す 
るためには、 「 Ins ね lied 0/ S 」 の設定を 「 Other 」 にして〈ださい。 

<設を手順> 

1) システムを起動し、 「 NEC 」 のロゴが表示されましたら、 < Esc > キーを押します。 

2) 画面に 「Press < F 2> to enter SETUP 」 とま示されている間に < F 2> キーを押します。 

BIOS の Setup ユーティリティが起動されます。 

3) 「 Advanced 」 メニューから 「 Advanced 」 を選巧し 、 「Installed 0/ S 」 を 「 Other 」 にします。 

4) 設定を変更後、内容を保存して、 BIOS の Setup ユーティリテイを終了します。 


設定 

コントロール パネルい pt / nec / esmpro _ sa / bin / ESMpowersw ) にて 、 DC スイ ツチ(電源ボタ ン ) を押したときの動作 
が設定できます。 


シャツトダウン後電源オフ 

電源ボタンを押したとき I こ、シャツトダウン後に 
パワーオフするとき<スペース> キーで選がします。 


電源オフ 

電源ボタンを押したときに、直ちにパワーオフを 
するときに< スぺース> キーで選おします。 

通常の DC スイツチの処理です。 


DC スイッチ無効 


-1 の 

(I) シ中ットダウン巧を源3つ 
() 巧お3フ 
() DC スイッチおか 

■ ■ 


電源ボタンを無効にするとき<スペース> キーで選択します。 


[Ok] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。設定の変更は、 0 S の再起動後に有効となります。 


[exit] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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本章では、どのようなイベントをどこの通報先にいつ通報するかといった通報設定の機能を説明しています。 
通報設定は、コント ロール パネル (ESMamsadm) で設定します。 


テキストモード (runlevel3) では、日本語が正し〈表示できません。そのため、コントロールパネル (ESMamsadm) を日 
本語で表示させるためには、ネットワーク経由 (ssh コマンドなど)で別の日本語端末からログインし、一時的に LANG 
環境変数を日本語環境(こ変更してからコントロールパネル (ESMamsadm) を起動して〈ださい。コントロールパネル 
(ESMamsadm) を起動するコンソールの LANG 環境変数を 「ja_JP.eucJP」 へ変更して、作業してください。 

# echo $LANG …現在の LANG 環境変数を確認しまず。 

# export LANG=ja_JP.eucJP 

# cd /opt/nec/esmpro_sa/bin/ 

# ./ESMamsadm 

作業終了後に元の LANG 環境変数へ変更してください。 

《LANG 環境変数は、 0S に合わせ、 ja_JP.eucJP や ja_JP.UTF-8 等を使用してください。 


■コントロール パネル (ESMamsadm) の起動方法 

1 ) root 権限のあるユーザでログインします。 

2) ESMamsadm が格納されているディレクトリに 
移動します。 

# cd /opt/nec/esmpro_sa/bin/ 

3) コントロールパネル (ESMamsadm) を起動します。 

# ./ESMamsadm 


巧那設定: 


閣報を本試定 


巧排ホリストの設定 
エージ X ントイペントの設定 
Syslog イペントの訪ミ 



コントロールパネル (ESMamsadm ) のメイン画面 


33 

















ぷ •/. 通報設定の流れ 


■通報手段として SNMP による通報をするとき 

ESMPRO / ServerAgent のインストール時にあらかじめ、監視イベントに対して SNMP 通報手段による通報設 
定がひととおり設定済みとなっています。通報基本設定にて、通報ホとなる ESMPRO / ServerManager が導入 
されているマシンの IP アドレスを設定するだけで、通報準備が整います 。 SNMP I こよる通報をするときの設を 
につきましては、本書の3章 (3.2.1.1. マネージヤ通報 ( SNMP ) の基本設定)を参照してください。 


■通報手段として SNMP な外による通報をするとき 
な下の流れに従って設定して〈ださい。 

1) 通報の基本設定をします。（通報基本設定） 

TCPJP In - Band による通報をするときの基本設定は、本書の3章(3.2.1.2.マネージャ通報 (TCPJP 
In - Band ) の基本設定)を参照してください。 

TCPJP 0山- of - Band による通報をするときの基本設定は、本書の2章 (3.2.1.3. マネージャ通報 (TCPJP 
0山- of - Band ) の基本設定)を参照して〈ださい。 

2) 通報の宛先リストを設定します。（通報先リストの設定） 

TCPJP In-Band I こよる通報をするときの宛先設定は、本書の3章 (3.3.1.1. 通報手段がマネージャ通報 
(TCPJP In - Band ) の巧ホ設定)を参照してください。 

TCPJP 0山- of-Band I こよる通報をするときの巧ホ設定は、本書の3章 (3.3.1.2. 通報手段がマネージャ通 
報 (TCPJP 0山- of - Band ) の宛先設定)を参照して〈ださい。 

3) 監視イベントの設定、および、監視イベントへの通報ホを結びつけます。 

エージェントイベントとは、 ESMPRO / ServerAgent が検出した故障の監視イベントを指します。 

エージェントイベントの設定は、本書の3章 (3.4. エージェントイベントの設定)を参照してください。 
Syslog イベントとは、 Syslog 監視機能 I こより検出した故障の監視イベントを指します。 

Syslog イベントの設定は、本書の3章 (3.5. Syslog イベントの設定)を参照してください。 
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3 . 2 . 基本設定 


機能 

通報手段の有効/無効、マネージャ通報 (SNMP) の Trap 送信先、エラー発生時のシャツトダウン機能の有効/無効、 
シャツトダウン開始までの時間を設定できます。通報手段を無効にすると、すべての監視イベントに設定されて 
いる当該通報手段による通報されなくなります。シャツトダウンを無効にすると、 ESMPRO/ServerManager から 
のリモートシャツトダウン/リブートも無効となります。また、各監視イベントの通報後動作でシャツトダウン/ 
リブートが設定されているときも、通報発生後のシャツトダウン/リブートが実行されなくなります。 


設定 

コントロール パネル (ESMamsadm) の「通報基本設定」を選択して表示される[通報基本設定]画面にて、通報の基 
本設定ができます。 


a 報手段一覧 

通報手段が表示されます。 

その他の設定 

設定項目が表示されます。 

[クローズ]ボタン 

[通報基本設定]画面を閉じます。 


3 . 2 . M . 通報手段の設定 



通報手段の有効/無効、マネージャ通報 (SNMP) のトラップ通報先 IP が設定できます。 

3 . 2 . M . M . マネージャ通報 (SNMP) のま本設定 

[通報基本設定]画面の通報手段一覧から「マネージャ通報 (SNMP)J を選択して表示される、 [SNMP トラップ設定] 
画面にて、マネージヤ通報 (SNMP) の有効/無効、トラップ通報先 IP が設定できます。 


通が手段有効 

SNMP じよる通報手段のち効(チエックあり） 
と無効(チエックなし)が<スぺース>キーで 
設定できます。既定値は"ち効"です。 

トラップ通報先 IP 

通報先に設定している IP アドレスが一覧で 
表示されます。 ESMPRO/ServerAgent から 
送信する Trap の巧ホは、 SNMP 設定 
フアイル (snmpd.conf) に設定される Trap 
Destination は、使用しません。 
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[追加…]ボタン 

トラップ通報先 IP に新しい通報ホの IP アドレスを追加できます。 

[削除…]ボタン 

トラップ通報先 IP から削除したい通報先の IP アドレスを削除できます。 

[ ok ] ボタン 

設定した情報をを録し、この画面を閉じます。 

[ cancel ] ボタン 

設定した情報をを録せずに、この画面を閉じます。 

3 . 2 . 1 . 2 . マネージャ通報 (TCPJP In - Band ) の基本設定 

[通報基本設定]画面の通報手段一覧から「マネージャ通報 (TCPJP In-Band) J を選択して表示される、 
[Enable/Disable] 画面にて、マネージヤ通報 (TCPJP In-Band) のち効/無効が設定できます。 


通が手段ち効 

TCPJP In-Band による通報手段の有効(チェックあり）と 
無効(チェックなし)が<スペース>キーで設定できます。 

[ ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 

3 . 2 . 1 . 3 . マネージャ通報 (TCPJP Out - of - Band ) の基本設定 

[通報基本設定]画面の通報手段一覧から「マネージャ通報 (TCPJP Out-of-Band)J を選択して表示される、 
[Enable/Disable] 画面にて、マネージャ通報 (TCPJP 0山- of-Band) のち効/無効が設定できます。 

TCP/IP Out-of-Band 通報をち効にするときは、 ESMPRO/ServerManager 側の RAS{Remote Access Service) 設定 
の暗号化の設定は、「クリアテキストをさむ任意の認証を許可する」を必ず選がします。 


通が手段有効 

TCPJP Out-of-Band による通報手段の有効 (チェック あり） 
と 無効( チェックなし )が< スぺース >キーで設定できます。 

[〇均ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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3 . 2 . 2 . その他の設定 


[通報基本設定]画面のその他の設定から「シャットダウン開始までの時間設定 J を選択して表示される、[シャット 
ダウン開始までの時間設定]画面にて、シャツトダウン開始までの時間が設定できます。 


a 報手段ち効 

通報によるシャツトダウン機能の有効 
(チェックあり）とお効(チェックなし)力《 

<スペース > キーで 設定できます。 
既定値は"有効"です。 

シャツトダウン開始までの時間設を 

ESMPRO / ServerAgent がシステムの 
シャットダウンを開始するまでの時間が 
設定できます。既定値は20秒です。 

設定可能範囲は〇〜1800砂です。 



通報後のアクシヨンにシャットダウンを指定しているとき、 ESMPRO / ServerManager からシャットダウン指 
示があったとき、または、しきい値判定の結果シャットダウンするときは、ここで設定した時間が経過した 
後、システムのシャットダウンが開始します。 


[ok] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[cancel] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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义义通報先リストの設定 


コント ロール パネル ( ESMamsadm ) の「通報先リストの設定」を選おして表示される[通報先リストの設定]画面に 
て、通報先 ID の設定変更、追加、削除および通報スケジュールが設定できます。 


ぶ報先 ID —覧 

通報先 ID のリストが表示されます。 

メ ツセー ジ 

通報手段：通報ホ ID —覧で選択された通報先 
ID に設定されている通報手段が 
表示されます。 

巧ホ情報：通報ホ ID —覧で選択された通報ホ 
ID に設定されている巧を情報が 
表示されます。 

[追加...]ボタン 

通報先 ID を追加できます。[追加…]ボタンを 
押すと、 [ ID 設定]画面がま示されます。 

同一通報手段で異なる通報ホを持つ通報先 
ID をを録しておくと、同一手段で複数の 
宛先に通報できます。 



[修正…]ボタン 

通報先 ID —覧で選択した通報ホ ID に対して、通報ホの設定が変更できます。 

[修正…]ボタンを押すと、 [ ID 設定]画面が表示されます。 

[削除…]ボタン 

通報先 ID —覧で選択した通報ホ ID を削除できます。通報先 ID を削除すると、各監視ィベントに設定されて 
いる通報先 ID も削除されます。また、既定で設定している" SNMP " と " TCPJP IN - BAND"、"TCPJP 
OUT - of - BAND " の3つの通報先 ID は、削除できません。 


[クローズ]ボタン 

「通報先リストの設定」画面を閉じます。 


3 . 3 . 1 . 通報先 ID の設定変更 


通報先リストに登録されている通報先 ID の設定変更ができます。[通報ホリストの設定]画面の通報先 ID —覧でを 
更したい通報ホ ID を選択し、[修正]ボタンを押すと [ ID 設定]画面が開きます。設定内容は、通報手段 I こよって異 
なります。 


• 設定ち法 

必要に応じて[宛;先設定...]ボタンおよび 
[スケジュール…]ボタンを押して、宛先と 
通報スケジュールを設定します。 

設定変更のとき、 ID および通報手段の 
項目は、表示のみとなり、設定できません。 
通報手段が ri \/ lanager ( SNMP ) j のときは、 
[宛先設定…]ボタンを巧しても、ここでは 
設定する必要がないため、宛ホ設定画面は、 
表71^されません。 


- 1 maEii 卜 

ID; 

巧祀キ巧： Manager <5NMP) _ 

巧を I 语沛： 

設定するぶ要はありません。 
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: t . S . l . l . 通報手段が マネー ジャ通報 (TCPJP In - Band ) の 宛先設定 

通報手段が マネー ジャ通報 (TCPJP In - Band ) のとき、 [ ID 設定]画面で[宛先設定…]ボタンを押すと表示される [マネ 
-ジャ (TCPJP In - Band 帰定]画面にて、宛先が設定できます。 

ESMPRO / ServerManager のアラートビューアで表示されるホスト名は、 / etc / hosts ファイルの設定でミ夫定されま 
す。アラートビューアでのホスト名が不明と表示されるときは、 / etc / hosts ファイルにサーバの IP アドレスと 
hostname を記載してください。 

[記載例]サーバの IP アドレス： 192.168.1.123, hostname : server ! 

192.168 .1.123 server ! 

/ etc / hosts ファイルへの記載内容詳細については、「6章よくある質問」の 「 ESMPRO / ServerManager のアラー 
ト ビューアで受信した通報が不明なサーバ、 またはトラップの送信元と異なるサーバが表示される。」項目を参 
照してください。 


IP アドレス(またはホスト） 

通報先の ESMPRO / ServerManager が導入された 
マシンの IP アドレス(またはホスト名）を指定します。 
省略することはできません。 


ポート番号 

ソケット間通信で使用するポート番号を設定できます。 

このポート番号は、 ESMPRO / ServerAgent と通報ホの 
ESMPRO / ServerManager で同じ値を設定してください。 

既定値は31134です。 

既定値に問題がない限り、設定を変更しないでください。 

既定値に問題があるとき、6001 から 65535 の 範囲で 
番号を変更して、通報先の ESMPRO / ServerManager が 
インス トールされている マシンで 設定ツールを実行し、[通報基本設定] の [通報受信設定]- [エージェントからの 
受信 ( TCP / IP )] の設定を変更してください。 



ファイアウォールを設定している場合は指定したポートを開放してください。 


[既定値]ボタン 

ボタンを押すと、既定値が設定されます。 

[〇均ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[cancel] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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通報手段が マネー ジャ通報 (TCPJP 0山- of - Band ) の 宛先設定 

通報手段がマネージャ通報 (TCPJP 0山- of - Band ) のとき、 [ ID 設定]画面で两ホ設定…]ボタンを押すと表示される 
[マネージャ (TCPJP Out - of - Band ) 設定]画面にて、巧ホが設定できます。 ESMPRO / ServerManager のアラートビ 
ューアで表示されるホスト名は、 / etc / hosts ファイルの設定で決定されます。アラートビューアでのホスト名が 
不明と表示されるときは、 / etc / hosts ファイルにサーバの IP アドレスと hostname を記載します。 

[記載例]サーバの IP アドレス：192'168'1'123, hostname : server ! 

192.168 .1.123 served 

/ etc / hosts ファイルへの記載内容詳細については、「6章よくある質問」の 「 ESMPRO / ServerManager のアラー 
ト ビューアで受信した通報が不明なサーバ、 またはトラップの送信元と異なるサーバが表示される。」項目を参 
照してください。 


IP アドレス(またはホスト） 

通報ホの ESMPRO / ServerManager が導入された 
マシンの IP アドレス(またはホスト名）を指定します。 
省略することはできません。 

リモートアクセスサービスのエントリ選択 

接続先の電話番号と、接続時に必要なユーザ名、 

パスワードを設定できます。 


ポート番号 

ソケット間通信で使用するポート番号を設定できます。 

このポート番号は、 ESMPRO / ServerAgent と通報先の 
ESMPRO / ServerManager で同じ値を設定します。 

既定値は31134です。 

既定値に問題がない限り、設定を変更しないでください。 

既定値に問題があるとき、6001から65535の範囲で番号を変更して、通報先の ESMPRO/ServerManager 
がインストールされているマシンで設定ツールを実行し、陣報基本設定]の晒報受信設定]-[ェージェントから 
の受信 ( TCP / IP )] の設定を変更してください。 



ファイアウオールを設定している場合は巧定したポートを開放してくださし、。 


[既定値]ボタン 

ボタンを押すと、既定値が設定されます。 

[ok] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[cancel] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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3 . 3 . 1 . 3 .スケジュール設定 

通報先 ID ごとに、通報スケジュールが設定できます。 

リトライ間隔 

通報リトライをする間隔が設定できます。 

既定値は5分です。 

設定巧能範囲は1〜30分です。 

リトライ時間 

最大リトライ可能時間が設定できます。 

0を設定したときは、通報リトライしません。 

既定値は72時間です。 

設定可能範囲は〇〜240時間です。 

通報時間帯 

通報時間帯 (24 時間表記の1時間単位)を指定して 
〈ださい。指定した時間帯に発生した故障のみを 
通報します。通報をしない時間帯に発生した 
イベントは通報されず、通報をする時間帯になると通報します。（それまでイベントの通報は保留されます。） 
既定値は 0-24 で、24時間通報巧能となっています。 

[Ok] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 



リトライ間隔 ： n み 
リトライ B う間： CTI 時間 

巧卽時間帯 


I— 24, 


側： 8—16,19—23 
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义义么通報先 ID の追加 


通報先 ID を追加します。設定内容は通報手段によって異なります。 


ID 設定 


卜 


ID ： 


巧き [5 手は： 闺 AGER ( SMMP ) 
巧巧1き牵 [3 : 




スケジュー 


<設定手順> 

1) ID 名を入力します。 

2) 通報手段を< レ or <レキーで選択します。 

3) [宛先設定…]ボタンを押し、表示される画面にて宛先を設定します。 

4) [スケジユール…]ボタンを押し、表示される画面で通報スケジユールを設定します。 

5) [ ok ] ボタンを押します。 

通報手段で rManager ( SNMP ) j を選択したときは、[宛先設定…]ボタンを押しても、ここでは設定する必要がな 
いため、宛先設定画面は表示されません。 
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3 . 4 . ェージェントイベントの設定 


機能 

エージ I ントイベントの監視イベントの設定および監視イベントへの通報先を結びつけます。監視対象のイベン 
卜が発生したとき、ここで結びつけた通報ホに通報されます。 


設定 

コントロールパネル ( ESMamsadm ) の「エージェントイベントの設定」を選おして表示される[エージェントイべ 
ント設定]画面にて、ェージ X ントイベントの設定ができます。 


ソース名 

ソース名が< T > or <レキーで選択し 
表 ' J 、 します〇 

ソース に対する処理 

ソースに巧する処理を < スぺース>キー 
で選択できます。 

本選択はエージ エン トイベント設定 
内容ではなく処理方法の選択です。 
そのため、コント ロール パネルの 
起動ちに 「 OFF 」 が選択されます。 


な下の設定をするとき 「 OFF 」 を選択します。 

■選択した「ソース名」のイベント ID に対して、通報先や監視イベントを設定するとき。 

な下の設定をするとき 「 ON 」 を選択します。 

•選択した「ソース名」のイベント ID すべてに巧して、一括で通報ホを設定するとき。 

ただし、監視イベントの設定はできません。 

イベント ID 

「ソースに対する処理」で rOFFj を選択しているとき、「ソース名」で選択されたイベント ID を < T > or < 
i >キーで選巧し表示します。 

「ソースに対する処理」で 「 ON 」 を選択しているとき、「イベント ID 」 は「すべて」と表示されます。 



Trap Name 

選択された「イベント ID 」 のトラップ名を表示します。 

[設定…]ボタン 

間定 ...] ボタンを押すと、[監視イベント設定]画面が表示されます。 

「ソース に対する処理」で 「 OFF 」 を選択しているとき、選択した ソース のイベント ID に巧して、設定でき 
ます。 

「ソースに対する処理」で 「 ON 」 を選択しているとき、選巧したソースのイベント ID すべてに巧して一括 
で通報ホを設定できます。 

[クローズ]ボタン 

[ェージェントイベント設定]画面を閉じます。 
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3 . 4 . 1 . 通報先の指定(ェージ王ントイベント) 


通報先の指定方法には、な下の方法があります。 

1) 監視イベントごとに通報ホを指定する方法 （ 「ソースに対する処理」で 「 OFF 」 を選択しているとき) 

2) ソースごとに通報先を一括指定する方法 （ 「ソースに対する処理」で 「 ON 」 を選巧しているとき） 

• 監視イベントごとに通報先を指定する方法 

通報先の設定と通報後の動作、巧化まの設定ができます。 


<設定手順> 


1) コント ロール パネル ( ESMamsadm ) を起動し、「エージェントイベントの設定」を選おします。 

2) 「ソ ース 名」 でソース を < t > or < レキーで 選択します。 

3) 「ソースに対する処理」で 「 OFF 」 に<スペース>キーでチェックします。 

4) 「イベント ID 」 で設定したいイベント ID を < t > or < l > キーで選択します。 

5) 間定 ...] ボタンを巧します。 

[監視イベント設定]画面が表示されます。 

6) 「通報 ID リスト」から通報したい通報 ID を選択します。 

通報先の設定として、通報先に EXPRESSREPORT を追加することができますが、 Alive レベルが対象 
外のため、実際にエクスプレス通報されません。 

7) [追加]ボタンを巧します。 

通報 ID が「通報ホ」から「通報 ID リスト」に移動します。 

8) 通報 ID を通報対象から削除するには「通報先」から通報 ID を選択して、悄リ除]ボタンを押します。 

通報 ID が「通報先」から「通報 ID リスト」に移動します。 


9) [ ok ] ボタンを押します。 

I-1 卜 


ソースを ； IESMC 日 MMONSERVICE 


V — スにけする処巧: 


() ON 


(*) OFF 


イベント ID: k0000066 


T 


お視イ ペン ト i をち 


Trap Name: システム温 g 


■ 


'- スる： E3MC0MM0N3ERVICE 
ベント ID: C0000066 


巧卽巧旣巧： 杉ャッ トタ.ウ 
巧処;'去： 


の溫度での谨用はを巧なのでシ 


TCP-IP OUT-OF-BAND | 

1 j 

1 ttNMP 

TCP_IP IN-BAND 

1 【 ■ ミ !]■ 由 ■! 

1 

i 




通報後動作 

通報後の動作を設定できます。通報後の動作とは、このイベントが発生した後の動作を指し、「シャツ 
トダウン」「リブート」「何もしない」の3つから < t > or < l > キーで選択します。 

対化法 


通報する項目に対する巧処方まを設定できます。507バイト(半ち文字で507文字、全角文字で253文字) 
レ U 下で指定します。日本語は使用できます。 
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• ソースごとに通巧先を一括指定する方法 

ソースごとに通報ホを一括で設定した後、再度、[監視イベント設定]画面を開いても、通報先一覧には何も表 
示されません。通報先の確認は「監視イベントごとに通報先を指定する方ま」にて、個々のイベントを確認 
してください。 


<設定手順> 

1) コント ロール パネル ( ESMamsadm ) を起動し、「エージェントイベントの設定」を選巧します。 

2) 「ソ ース 名」 で ソース を < t > or < レキーで 選択します。 

3) 「ソースに対する処理」で 「 ON 」 に<スぺース>キーでチェックします。 

4) 陣定 ...] ボタンを押します。 

[監視イベント設定]画面が表示されます。 

5) 「通報 ID リスト」力、ら通報したい通報 ID を選択します。 

6) [追加]ボタンを巧します。 

通報 ID が「通報 ID リスト」から「通報ホ」に移動します。 

7) 通報 ID を通報対象から削除するには「通報先」から通報 ID を選択して、悄リ除]ボタンを押します。 
通報 ID が「通報先」から「通報 ID リスト」に移動します。 

8) [ ok ] ボタンを押します。 


H 卜 


ソースる ； iSMCOMMONSERVICE 


ソースに 巧する処 巧： 


い） ON 


() OFF 


ィベント ID: I すべて 
Trap Name : 





'ースる： ESMC0MM0N3ERVICE 
ベント ID ; すべて 


巧骗 ID リス 


TCP_IP OUT-OF-BAND 


u 


巧韻先: 


适化 


〜 II ■な删 



— 
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义ん Syslog イベントの設定 


機能 

syslog の監視イベントの設定および監視イベントへの通報ホを結びつけます。監視対象のイベントが発生したと 
き、ここで結びつけた通報先に通報されます。 syslog の監視イベントは、あらかじめを録されているイベントな 
外に、システム環境に応じて新たなソース、監視イベントを任意に追加/削除することができます。 Syslog 監測ホ 
既定値では300秒間隔で監視しています。 Syslog 監視の監視間隔は変更することができます。 Syslog 監視の監視 
間隔の設定方まにつきましては本書の2章 (2.3. Syslog 監視)を参照して〈ださい。 


設定 

コントロールパネル ( ESMamsadm ) の 「 Syslog イベントの設定」を選択して表示される [ Syslog イベントの設定] 
画面にて、 Syslog イベントの設定ができます。 


ソース名 

ソースを< t > or < >1 >キーで選択し 
表 7 F します。 

ソース に対する処理 

ソースに巧する処理を < スぺース> 
キーで選択できます。 

本選択は Syslog ィベントの設定 
内容ではなく処理方法の選択です。 
そのため、コントロールパネルの 
起動毎に 「 OFF 」 が選択されます。 


な下の設定をするとき 「 OFF 」 を選択します。 

•選択した「ソース名」のイベント ID に対して、通報先や監視イベントを設定するとき。 

-監視イベントの追加や削除をするとき。 

な下の設定をするとき 「 ON 」 を選択します。 

■選択した「ソース名」のイベント ID すべてに巧して、一括で通報ホを設をするとき。 

ただし、監視イベントの設定はできません。 

-ソースの追加や削除(すべての監視イベントを削除)をするとき。 

イベント ID 

「ソースに対する処理」で rOFFj を選択しているときは、「ソース名」で選択されたイベント ID を < T>or 
< •!• >キーで選択し表示します。 

「ソースに対する処理」で rONj を選択しているときは、「イベント ID 」 に「すべて」と表示します。 



Trap Name 

選択されたイベント ID のトラップ名を表示します。 

[クローズ]ボタン 

[ Syslog イベントの設定]画面を閉じます。 

[クローズ]ボタンを巧すと、 Syslog 監視の間隔はリセットされ、[クローズ]ボタンを巧した時間から Syslog 
監視間隔(既定値は300秒)までは、 Syslog イベントを検知しません。 
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[追加...]ボタン 

[追加…]ボタンを巧すと、 [ Syslog イベントの追加]画面が表示されます。 

「ソ ース に対する処理」で 「 OFF 」 を選択しているときは、選択した ソース の監視イベントを追加します。 
「ソ ース に対する処理」で rONj を選択しているときは、 ソース を含め監視イベントを追加します。 

[削除…]ボタン 

[削除…]ボタンを押すと、 

「ソ ース に対する処理」で 「 OFF 」 を選択しているときは、選択した ソース の監視イベントを削除します。 
「ソース に対する処理」で 「 ON 」 を選択しているときは、 ソース を含め監視イベントすべてを削除します。 

間定 ...] ボタン 

睛定 ...] ボタンを押すと、 [ Syslog アプリケーシヨン設定]画面が表示されます。 

「ソースに対する処理」で 「 OFF 」 を選択しているときは、選巧したソースのイベント ID に対して、設定変 
更および通報ホを設をできます。 

「ソースに対する処理」で 「 ON 」 を選択しているときは、選択したソースのイベント ID すべてに対して、 
一括で通報先を設定できます。 

[テスト]ボタン 

「ソースに対する処理」で 「 OFF 」 を選択しているときは、選巧した Syslog イベントのキーワードを含む 
" ESMamsadm : [TEST - AlertManager ] (キーワード)"文字列を syslog に記録することにより、テストイベント 
を発生させて、監視対象イベントに結び付けた宛先への通報を実際にシミュレートすることができます。通 
報のみならず「通報後動作」も動作します。そのため、設定によってはシャットダウンされることもありま 
すので、テストする通報の選択にはごを意ください。 

「ソースに対する処理」で rONj を選巧しているとき、または、特定のソース名 ( FTREPORT ) のイベントは、 
テストできません。 

Syslog イベントの追加や削除、設定を変更したときは、 Syslog イベントの情報を再読み込みさせる必要があ 
ります。[クローズ]ボタンを押して、口 yslog イベントの設定]画面を閉じ、陣報設定陋面から、再度 「Syslog 
イベントの設定」を選択します。その後、[テスト]ボタンを押します。 
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BOOTMSGLO 已已 ER 
40000001 

The system is booting after 



panic occurr 




3 . 5 . 1 . 通報先の指定 ( Syslog イベント) 


通報先の指定方法には、な下のふたとおりの方法があります。 

1) 監視イベントごとに通報ホを指定するモま （ 「ソースに対する処理」で 「 OFF 」 を選択しているとき） 

2) ソースごとに通報ホを一括指定する方法 （ 「ソースに対する化理」で rONj を選巧しているとき） 

参監視イベントごとに通報先を指定する方法 

監視イベントごとに個別に通報先を指定するときの方法を説明します。 

通報先の設定と同時に、通報後の動作、対処ま等の設定もできます。 

<設定手順> 

1) コント ロール パネル ( ESMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選択します。 

2) 「ソ ース 名」 で ソース を <t>or < レキーで 選択します。 

3) 「ソースに巧する処理」で 「 OFF 」 に<スペース>キーでチェックします。 

4) 「イベント ID 」 で設定したいイベント ID を <t>or<i> キーで選択します。 

5) 睛定 ...] ボタンを巧します。 

[ Syslog アプリケーシヨン設定]画面が表示されます。 

6) 「通報 ID リスト」から通報したい通報 ID を選択します。 

通報先の設定として、通報先に EXPRESSREPORT を追加することができますが、 Alive レベルが対象 
外のため、実際にエクスプレス通報されません。 

7) [追加]ボタンを押します。 

通報 ID が「通報 ID リスト」から「通報を」に移動します。 

8) 通報 ID を通報対象から削除するには「通報ホ」から通報 ID を選択して、牌 j 除]ボタンを押します。 

通報 ID が「通報ホ」から「通報 ID リスト」に移動します。 

9) [ ok ] ボタンを押します。 



ソースる： lOOTMSGLOGGER 


ソース I こ巧する処理： f 

() ON い ） OFF 


イペント ID: 140000001 





■ 



ち編巧間を 


通が後動作 

通報後のアクションを設定できます。[通報後のアクション]とは、このイベントが発生した後の動作を指 
し、「シャットダウン」「リブート」「何もしない」の3つから < t > or < i > キーで選択します。 




項 霜 ID リスト 


TCP_IP OUT-OF-BAND 


W ミ！!■な ■! 


巧稀先; 


IpbtiTtP 


(Detail 〉 

<Detail> 


:12 3 : T-- 
:2ドドド巧わ 
る卜 J J J か；- 
スンワワワ巧ま 
J ぺ j j 一報化ボ 
ソイキキキ巧巧レ 
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対化ま 

通報する項目に対する巧化方まを設定します。507バイト(半角文字で507文字、全角文字で253文字) 
な下で指定します。日本語は使用できます。 

レポートカウント 

同ーイベントを指定回数検出したときに通報をします。 

監視時間帯 

監ネ見時間帯を指定できます。指定した時間帯に発生したイベントのみを通報します。 

時間設定は1時間単位で指定できます。既定値では24時間通報可能となっています。 

• ソースごとに通報先を一括巧をする方法 

ソースごとに、ソース配下のすべての監視イベントに同じ通報先を一括して指定する方法を説明します。通 
報ホを一括で設定した後、再度、 [ Syslog アプリケーション設定]画面を開いても、通報先一覧には何も表示 
されません。通報先の確認は「監視イベントごとに個別に通報先を指定するモま」にて、個々のイベントで 
確認します。 


<設定手順> 

1) コント ロール パネル ( ESMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選巧します。 

2) 「ソ ース 名」 でソース を < t > or < i > キーで 選択します。 

3) 「ソ ース に対する処理」で 「 ON 」 に< スぺース> キーで チェック します。 

4) 陣定 ...] ボタンを押します。 

[ Syslog アプリケーシヨン設定]画面がま示されます。 

5) 「通報 ID リスト」力、ら通報したい通報 ID を選おします。 

6) [追加]ボタンを巧します。 

通報 ID が「通報 ID リスト」から「通報ホ」に移動します。 

7) 通報 ID を通報対象から削除するには「通報先」から通報 ID を選択して、悄リ除]ボタンを押します。 
通報 ID が「通報ホ」から「通報 ID リスト」に移動します。 


8) [ ok ] ボタンを押します。 


-スる； 


BOTMSeLOeCER 


ース |こ巧する処理: 


い 〉 ON 


) OFF 


ル mm—aaaeimaa 卜 


ンースる： 己 00 TMSG し 0CCER 

イベント ID: All 


巧都 ID リス 


巧沛ホ; 


巧加 






a — 
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义ん么 Syslog 監視イベントのソースの追加 


システム環境に応じて、新たな Syslog 監視イベントのソースを任意に追加することができます。 
ESMPRO / ServerAgent レ U 外のアプリケーシヨンがを録するイベントを監視したいときに設定します。ソースを録 
と同時に、1件目の監視イベントをあわせて登録します。1サーバに登録できるソース名の個数は他の製品が登録 
するソース名の個数も含めて、最大で1024個ですが、を録件数 I こよりディスク使用量-メモリ使用量が増加しま 
すので、設定にはを意してください。 


<設定手順> 


1) コント ロール パネル作 SMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選巧します。 

2) 「ソ ース に対する処理」で 「 ON 」 に< スぺース >キーで チェック します。 


3) 

4) 

5) 


[追加…]ボタンを押します。 

[ Syslog 監視イベントの追加]画面が表示されます。 

「ソース名」「イベント ID 」 「キーワード 」 rirap Namej 「対処ま」を設をします。 
[ ok ] ボタンを押します。 


ソースる： Kotmsglogger 


ースに巧する処理 ： 广 


(*) ON 


() OFF 


イペント ID : 目■ぺて 


I rap Name : 






口 ■ 


■ : yslog イぺ 

ントの适加 1 


ソー 

スる 


ィぺ 

ント 

ID : 

キー 

9一 

ド1: 

キー 

9一 

ド. 2: 

キー 

9一 

ド. 3: 

Trap 

Name : 



巧化;ち： 





ソース 名（必須項目） 

ソース名を40文字な下の半角英字で始まる半角英数字(大文字)で指定します。ソース名は大文字使用します 
ので、小文字を設定しても大文字に変換しますが、アラートビユーアで表示する「タイプ」と「製品名」は 
設をした半角英数字のままとなります。ル文字で設定したとき、「ソース」は大文字、「タイプ」と「製品 


名」は小文字となります。 

ESMPRO / ServerManager のアラートビューアの「ソース」と「タイプ」、「製品名」欄に表示されます。 


イベント ID (必須項目） 

な下の命名規則にがって、半角英数字8文字 (16 進数表記 [0-9, A - F ]) で指定します。 

<監視イベント ID 命名規則> 

" xOOOOyyy " お式で指定します。（例： 40000101、800002 AB 、 C 0000101) 

"でには、 4,8, C の中から設定します。それぞれの意味はな下のとおりです。 

4 :情報をイベントを意巧します。 

ESMPRO / ServerManager のアラートビューアのアイコンが「緑色」で表示されます。 
8 :警告をイベントを意味します。 

ESMPRO / ServerManager のアラートビューアのアイコンが「黄色」で表示されます。 
C :異常系イベントを意日未します。 

ESMPRO / ServerManager のアラートビューアのアイコンが「ホ色」で表示されます。 
" yyy " には、 0 x 001(1) 〜 0 xFFF (4095) の範囲内で任意の16進数値を設定します。 
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キーワード 1( 必須項目)、キーワード2、キーワード3 

syslog に記録されるメッセージを一意に特定できる文字列を、それぞれ256文字な下の半角英数字で指定し 
ます。すべてのキーワードを含むメッセージを syslog から検出したときに、そのメッセージの全文を 
ESMPRO/ServerManager に通報します。 

ESMPRO/ServerManager のアラートビユーアの「詳細」欄に表示されます。 

Trap Name (必須項目） 

通報メッセージの概要を79バイト(半角文字で79文字、全角文字で39文字) W 下で指定します。日本語は巧 
用できます。 

ESMPRO/ServerManager のアラートビユーアの「概要」欄に表示されます。 

対処ま 

通報メッセージを受けたときの対処方法を507バイト(半角文字で507文字、 全角文字で 253文字)な下で指 
定します。日本語は使用できます。 

ESMPRO/ServerManager のアラートビユーアの「対処」欄に表示されます。 

义ん义 Syslog 監視イベントの追加 


すでに登録;きみの Syslog 監視イベントのソース配下に、システム環境に応じて新たな Syslog 監視イベントを追 
加することができます。 


<設を手順> 

1) コント ロール パネル作 SMamsadm) を起動し、 「Syslog イベントの設定」を選択します。 

2) 「ソ ース 名」で ソース 名を<^>〇1"<^1>キーで選択します。 

3) 「ソースに対する処理」で 「OFF」 に<スぺース>キーでチェックします。 

4) [追加…]ボタンを巧します。 

[Syslog 監視イベントの追加]画面が表示されます。 

5) 「イベント ID」 「キーワード」 「TrapName」 「対処ま」を設定します。 

を項目の設定内容は「3.5.2. Syslog 監視イベントのソースの追加」に記載してある内容と同じです。 

6) [ok] ボタンを押します。 


-yslog イベントの設ち 


— スる； KIOTMSGLOGGER 


V— スに巧する処巧 : 


() ON 


( 朱） OFF 


イペント ID: 「40000001 



Trap Name: Boot after Panic 


■ 
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义んん Syslog 監視イベントのソースの削除 


Syslog イベント監視から、 Syslog 監視イベントの ソース を削除することができます。 ソース を削除すると、その 
配下に登録されているすべての監視イベントも削除されます。また、 ESMPRO / ServerAgent が登録している既定 
の ソース を削除することはできません。 


<設定手順> 

1) コント ロール パネル作 SMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選巧します。 

2) 「ソース名」で削除したいソース名を < t > or < •I >キーで選択します。 

3) 「ソースに対する処理」で 「 ON 」 に<スぺース>キーでチェックします。 

4) [削除...]ボタンを押します。 



3 . 5 . 5 . Syslog 監視イベントの削除 


Syslog ィベント監視から、 Syslog 監視ィベントを削除することができます。 ESMPRO / ServerAgent がを録して 
いる既定の監視イベントを削除することはできません。 


<設定手順> 

1) コント ロール パネル作 SMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選択します。 

2) 「ソ ース 名」で ソース 名を<^>〇1"<^1>キーで選択します。 

3) 「ソ ース に対する処理」で 「 OFF 」 に< スぺース > キーで チェック します。 

4) 「イベント IDJ で削除したいイベント ID を< T > or < l >キーで選択します。 

5) [削除...]ボタンを押します。 
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4 . OpenIPMI を利用した OS ストール監視 

本章では、 OpenIPMI を利用した OS ストール監視を説明しています。 


機能 

装置に搭載されているウナッチドックタイマ（ソフトウエアストール監視用タイマ）を定期的に更新することによ 
り、 0 S の動作状況を監視します。 0 S のストールなどにより応答がなくなり、タイマの更新がされなくなると、 
タイマがタイムアウトして自動的にタイムアウト後の動作に設定された復旧方法を実行します。 


^ 本章の設ををする前に、必ず OpenIPMI の動作が況を確認してください。 

医^ Ismod コマンドで" mainte " が表示されているときは、サーバマネージメントドライバを利用して 0 S ス I ル 
監ネ見をしているため、本章の設ををする必要はありません。 


対ま OS 

Red Hat Enterprise Linux 4 (お降、 RHEL 4 と表記します） 

Red Hat Enterprise Linux 5 (お降、 RHEL 5 と表記します） 

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2( お降、 SLES 10 SP 2 と表記します) 
SUSE Linux Enterprise ServeM 0 SP 3( お降、 SLES 10 SP 3 と表記します) 


設定 

ストール監視のタイムアウト、更新時間およびストール発生時の動作が設定できます。これによってシステム稼 
働中にストールが発生したときの復旧方法を設定することができます。設定パラメータはレ U 下のとおりです。 

タイムアウト時間： timeout 

システムがストールしたと判定する時間を抄数で設定して〈ださい。 

既定値は60秒です。10秒より設定巧能です。 

/ etc / sysconfig / ipmi フアイルにて設定できます。 

タイムアウトをの動作： action 

タイムアウト後の復旧方法を選択してください。既定値は 「 reset 」 です。 

/ etc / sysconfig / ipmi フアイルにて設定できます。 


none 

何もしません。 

reset 

システムをリセットし再起動を試みます。 

powe し off 

システムの電源を切断します。 

powe し cycle 

いったん電源 OFF し、直後に再度電源 ON します。 


更新間隔： interval 

タイムアウト時間のタイマを更新する間隔を抄数で設定してください。 

既定値は10秒です。設定巧能範囲は1〜59秒です。 

/ etc / watchdog . conf フアイルにて設定できます。 

W -0 巧用するマシンの負荷状況によっては、 OS がストールが態でな<ても、ウォッチドッグタイマの更巧がで 

きずにタイムアウトが発生する可能性があります。ご使用環境にて高負荷が態での評価した上でストール監 
視を設定して〈ださい。 
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■ストール監視機能の設定手順 

root 権限のあるユーザでログインして、設定をしてください。 

1) 必要なパッケージを事前にインストールしてください。 

1-1) 下記の OpenIPMI パッケージをインストールしてください。 

RHEL 4, RHEL 5 SLES 10 SP 2, SLES 10 SP 3 

- OpenIPMI-*.rpm - OpenlPMI-*.rpm 

- OpenlPMI - tools-*.rpm - ipmitool-*.rpm 

1 - 2) watchdog パッケージ ( watchdog -*. rpm ) をインス I —ルしてください。 

ご使用中の Linux によっては提供されていないときがあります。 
watchdog パッケージがないときには、 （3) の設定方まが異なります。 

2) 0 penlPMI を設定して〈ださい。 

2- 1) な下を参考じして OpenIPMI の環境設定ファイル (/ etc / sysconfig / ipmi ) を vi コマンド等で 

修正してください。 


IPMI _ WATCHDOG=yes 

IPMI WATCHDOG OPTIONS =" timeout =180 action=reset start now =1" 


※この例では設定パラメータはな下となっています。 
タイムアウト時間 ：180秒 
タイムアウト後の動作 ： reset 

star し now 力《1にセットされたとき、ウォッチドッグタイマは 
OpenIPMI ドライバが口ードされると同時に実行されます。 

2-2) OpenlPMI を自動起動できるように設定してください。 

# chkconfig ipmi on 


3) WDT (Watchdog Timer ) 更新プログラムを設定して < ださい。 

watchdog パッケージのインストールのち無によって、設定方まが異なりますので、 
それぞれのときについて述べます。 


• watchdog パッケージがインストールされているとき 

3-1) な下を参考にして watchdog の環境設定ファイル (/ etc / watchdog . conf ) を vi コマンド等で 
修正してください。 

P -0 タイムアウト時間を指まできる watchdog パッケージをな用する場合、 IPMI の設定にかかわらず、タイム 

アウト時間は 60 秒 (defa 山 t) に再設をされます。このタイムアウト時間をを更する場合は、 watchdog.conf 
に、下記の指定が必要です。 

watchdog-timeout =180 ータイムアウト時間を砂数で指定(この場合は 180 砂、を指定） 

タイムアウト時間指定の有無は、 man watchdog.conf で watchdog-timeout の説明の有無で確認できま 
す。 

[タイムアウト時間を指定できない watchdog パッケージの場合] 


watchdog-device = / dev/watchdog 
interval = 30 


[タイムアウト時間を指定できる watchdog パッケージの場合] 


watchdog-device = / dev/watchdog 
interval = 30 
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watchdog-timeout =180 ータイムアウト時間を秒数で指定(この場合は180秒を指定) 


interval に更新間隔を砂数で設定してください。 

この例では更新間隔は30秒となります。 

尚、実測ではこの指定の半分の時間で更新されることが確認されています。 

3-2) WDT 更新プログラムを自動起動できるように設定してください。 

持 chkconfia watchdoa on 


参 watchdog パッケージがインストールされていないとき 
3-1) 下記の例を参考に、 WDT 更新プログラムを作成してくださし、。 
この例ではファイル名を 「 ResetWDT 」 とします。 


が/ bin/sh 
while true 
do 

/ usr / bin/ipmitool raw 0 x 6 0 x 22 > / dev/null 2>&1 

sleep 30 

done 


《 sleep の時間が更新間隔に相当し抄数で設定してくださし''。 
この例では更新間隔は30砂となります。 


3-2) WDT 更新プログラムを/ usr / sbin デイレクトリ配下にコピーして〈ださし、。 
冉 install -p -m 755 ResetWDT / usr/sbin 


3-3) 下記の例を参考に、 WDT 更新プログラムの起動スクリプトファイル(お J を 「 WDT 起動スクリプト」という） 
を作成して〈ださい。 

この例ではファイル名を rwatchdoaJ とします。 


#! / bin/sh 
片 

# chkconfig : - 27 46 

# description : software watchdog 

片 

# Source function library . 

■ / etc / rc . d / init . d/functions _ 一 SLES 10 SP 2， SLES 10 SP 3 では、本す j は不要です。 

prog =/ usr / sbin/ResetWDT 

case "$1 " in 
start ) 

echo -n "Starting watchdog daemon :" 

${ prog } & 

success "Starting watchdog daemon " 一 SLES 10 SP 2， SLES 10 SP 3 では、本行は不要です。 
echo 


echo " Usage : watchdog { start }" 
exit 1 
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esac 


「 p の g =」 に WDT 更新プログラム(この例では ResetWDT ) の格納パスを指定してください。 

3-4) 上記の WDT 起動スクリプトを ins ね II コマンドでコピーして〈ださい。 

RHEL 4, RHEL 5 では、お下の コマン ドで/ etc / rc . d / init.d デイ レクトリ配下にコピーしてください。 

# install -p -m 755 watchdog / etc / rc . d / init.d 

SLES 10 SP 2, SLES 10 SP 3 では、お下のコマンドで/ etc / init . d デイレクトリ配下にコピーしてください。 

# install-p -m 755 watchdog / etc / init.d 

3-5) WDT 更新プログラムを自動起動できるように設定してください。 

# chkconfig —add watchdog 

# chkconfig watchdog on 

^ Windows os 上で、上記のプログラムおよびスクリプトファイルを作ぶするときには、ご使用中の Linux に対 
応したコードに変換してください。 

4) システムを再起動してください。再起動にてストール監視機能がち効となります。 

# reboot 

■ストール監視機能を無効にする手順 
root 権限のあるユーザでログインして、設定をして < ださい。 

1) な下を参をにして OpenIPMI の環境設定ファイル (/ etc / sysconfia / ipmi ) を Vi コマンド等で修正してください。 


IPMI WATCHDOG=no 


2) WDT 更新プログラムを自動起動しないように設定してください。 

3) システムを再起動してください。再起動にてストール監視機能がお効となります。 

■ストール監視機能の関連モジュールを削除する手順 
root 権限のあるユーザでログインして、設定をして < ださい。 

1) ストール監視機能を無効にしてください。 

2) watchdog パッケージがインストールされているときは、削除してください。 
インス I ルされていないときは、な下をしてください。 

3) WDT 更新プログラムおよび WDT 起動スクリプトを削除してください。 
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対象 OS 

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP 1 (な降、 SLES 11 SP 1 と表言己します) 
Red Hat Enterprise Linux 6(な降、 RHEL 6 とま記します） 


設定 

■ストール監視機能の設定手順 

root 権限のあるユーザでログインして、設定をしてください。 

1) 必要なパッケージを事前にインストールしてください。 

1- 1) 下記の OpenIPMI パッケージをインストールして < ださい。 

SLES 11 SP 1, RHEL 6 
- OpenIPMI-*.rpm 
- ipmitool-*.rpm 

2) 0 penlPMI を設定してください。 

2- 1) な下を参考■じして OpenIPMI の環境設定ファイル (/ etc / sysconfig / ipmi ) を vi コマン ド等で 

修正して〈ださい。 

S に S 11 SP 1, RHEL 6.0 では下記を yes に設定しても起動時にエラーとなることが確認されています。 


IPMI WATCHDOG=no 


2- 2) OpenlPMI を自動起動できるように設定してください。 

# chkconfig ipmi on 

3) WDT (Watchdog Timer ) 更新プログラムを設定して〈ださい。 

3- 1) 下記の例を参考に、 WDT 更新プログラムを作成して〈ださし、。 

この例ではファイル名を 「 ResetWDT 」 とします。 


が/ bin/sh 

sleep 60 ^ ご使用中の環境に合わせて WDT 開始の待ち時間を設定して〈ださし、 

/ usr / bin/ipmitool raw 0 x 6 0 x 24 0 x 4 0 x 01 Oxa 0 x 3 e 0 x 08 0 x 07 > / dev/null 2>&1 
while true 
do 

/ usr / bin/ipmitool raw 0 x 6 0 x 22 > / dev/null 2>&1 

sleep 30 ^ 更新間隔にネ目当。秒数で指定してください。この例では30砂です。 

done 


Set Watchdog Timer コマンド実行時の ipmitool の引数はな下のとおりです。 
raw ... IPMI コマンドを指定して実行する際の引数(固定） 

0 x 6 ... NetFunction (固定） 

0 x 24 ... Command (固定） 

NetFunction (0 x 6) と Command (0 x 24) の組合せで、 

Set Watchdog Timer コマン ドを表します。 

0 x 4 ... Timer Use 

OS 動作中のストール監視のとき 0 x 4 から変更の必要はありません。 
下位3ビットで、ストール監視のフェーズを表しています。 
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[ 2 : 0 ] 


000 b = reserved 
001 b = BIOS FRB 2 
010 b = BIOS/POST 
011 b = OS Load 
100 b = SMS/OS 
101 b = OEM 

上記がか = reserved (使用しません） 

0 x 01 ... Timer Actions 

上位 4 ビットでタイムアウト発生時の動作設定をします。 

[7] reserved 

[6:4] pre-timeout interrupt 

000 b = none (何もしません） 

001 b = SMI (使用しません） 

010 b = NMI/Diagnostic Interrupt (NMI を発生します） 

011 b = Messaging Interrupt (使用しません） 

上記がか = reserved (使用しません） 

下位4ビットでタイムアウト発生後の動作設定をします。 

[3] reserved 
[2:0] timeout action 

000 b = no action (何もしません） 

001 b = Hard Reset (リセットします） 

010 b = Power Down (DC OFF します） 

011 b = Power Cycle (DC OFF 後、 DC ON します） 

上記!^か =reserved (使用しません） 

Oxa ... Pre-timeout interval 

タイムアウト検出からタイムアウト後の動作に移行するまでの 
時間を1砂単位で指定します。 Oxa のときは10砂となります。 
0 x 3 e ... Timer Use Expiration flags clear 

通常は 0 x 3 e のまま、変更の必要はありません。 

0 x 08 ... Initial countdown value , lsbyte (100 ms / count ) 

0 x 07 ... Initial countdown value , ms byte 

Initial countdown value で、カウントダウン時間を設定します。 
BMC のウォッチドッグタイマ機能は、1 count は100ミリ秒単位と 
なっているため、カウントダウン時間を180秒に設定するとき、 

180 X 10 =1 800(10 進数）= 0 x 0708(1 6進数） 

Isbyte , msbyte の順に引数に指定するので 0 x 08 0 x 07 の順となる。 


frO 使用するマシンの負荷状況によっては、 OS がストール状態でなくても、ウォッチドッグタイマの更新がで 
きずにタイムアウトが発生する可能性があります。ご使用環境にて高負荷が態での評価した上でストール監 
視を設定してください。 



コマンドの詳細は 1 PMI 仕様の "Set Watchdog Timer Command " の章を参照して〈ださし、。 
http :// www . intel . com / desiqn / servers / iDmi / 


3-2) WDT 更新プログラムを/ usr / sbin デイレクトリ配下にコピーして < ださし、。 
# install -p -m 755 ResetWDT / usr/sbin 


3-3) 下記の例を参考に、 WDT 更新プログラムの起動スクリプトファイル(な降 「 WDT 起動スクリプト」という） 
を作成してください。 
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この例ではファイル名を 「 watchdog 」 とします。 


#! / bin/sh 
# 

# chkconfig : - 27 46 

# description : software watchdog 

# 

# Source function library . 


### BEGIN INIT INFO 

# Provides : watchdog 

# Required - Start : 

# Should - Start : ipmi 

# Required - stop : 

# Default - Start : 2 3 5 

# Default - stop : 

# Short - Description : watchdog 

# Description : software watchdog 
### END INIT INFO 


prog =/ usr / sbin/ResetWDT 

case "$1 " in 
start ) 

echo -n "Starting watchdog daemon : 

${ prog } & 

echo 


echo " Usage : watchdog { start }" 
exit 1 

り 

esac 


「 prog =」 に WDT 更新プログラム(この例では ResetWDT ) の格納パスを指定してください。 


3-4) 上記の WDT 起動スクリプトを ins ね II コマンドでコピーしてくださし、。 

# install -p -m 755 watchdog / etc / init.d 

3-5) WDT 更新プログラムを自動起動できるように設定してください。 

# chkconfig —add watchdog 

# chkconfia watchdoa on 


Windows os 上で、上記のプログラムおよびスクリプトファイルを作ぶするときには、ご使用中の Linux に対 
応したコードに変換してください。 

4) システムを再起動してください。再起動にてストール監視機能がち効となります。 

# reboot 


■ストール監視機能を無効にする手順 
root 権限のあるユーザでログインして、設定をして〈ださし、。 
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1) WDT 更新プログラムを自動起動しないようじ設定して〈ださし、。 


2) システムを再起動してください。再起動にてストール監視機能が無効となります。 

■ストール監視機能の関連モジュールを削除する手順 
root 権限のあるユーザでログインして、設定をしてください。 

1 ) WDT 更新プログラムを自動起動しないようじ設定して〈ださい。 

2) WDT 更新プログラムおよび WDT 起動スクリプトを削除して〈ださい。 

3) システムを再起動してください。 
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5 . 注意事項 


本章では、 ESMPRO / ServerAgent に関する;'主意事項を説明しています。「巧象」に 0 S の Update や SP 、 バージョン 
を記載していないときは、 Update や SP 、 バージョンに依存せず対象となります。また、 ESMPRO/ServerManager Ver .5 
な降を使巧しているときは、データビューアは「サーバ状態/構成情報」に読みかえて参照してください。 

Linux サポート情報リストに、をデイストリビューションの;'主意■制限事項を公開しておりますので、こちらも参照し 
てください。 

■ Linux サポート情報リスト 【 Linux サービスセツトご契約のお客様限定】 
https :// www . suDPort . nec . co . ip / View . aspx ? NoClear = on & id =31 40001278 


最新 パ'-ジョンの ESMPRO/ServerAgent ( Linux 版) は NEC コーポレートサイ トから ダウンロー ド巧能です。 

1) な下のウェブサイトにアクセスします。 

h 円 Dsy / www ' express ' nec ' co ' iD / linux / dload / esmpro / index'html 

2) 左側のメニューの 「 ESMPRO / ServerAgent 」 から「ソフトウェアのご使用を件」のご使用を件をご確認の上、 

「同意する」を選がします。 

3) 「 ESMPRO / ServerAgem ( Linux 版）ダウンロードぺージ」からご使用のデイストリビューション(アーキテクチ 
ャ）を選択し、装置に合った物件を入手します。 

最新バージョンの ESMPRO/ServerAgent for VMware は、な下のウェブサイトからダウンロードします。 

■ ESMPRO/ServerAgent for VMware サポート対象の追加物件 

h 円 DS :// www ' support ' nec ' co ' ip / View ' aspx ? NoClear = on & id =9010100940 
※インストールには、 ESMPRO/ServerAgent for VMware 製品媒体が必要です。 

最新パ’ージョンの ESMPRO / ServerManager は、な下のウェブサイトからダウンロードします。 

■ ESMPRO / ServerManager , ESMPRO/ServerAgent ダウンロード 
h 円 p :// www ' nec ' co ' iD / pfsoft / smsa / download'h 怖 I 

-> インス I —ルモジ ユール -> ESMPRO/ServerManager Ver .5 


J./. ESMPRO/ServerAgent 共通 


os I こ依をしない、または、複数の os に関するを意事項です。 

不特定のプロセスを停止させる現象が発生する。 _ 

< 更新 > SA 44_ J - UG - L -001-01-008 

対象 ： SUSE Linux Enterprise Server おかの OS 上で動作している ESMPRO/ServerAgent Ver .4.2.1-1 〜 4.4.38-1 
修正： ESMPRO/ServerAgent Ve 「.4.4.：38-2 

詳細： ESMPRO / ServerAgent はサービス起動時に、 / var / run /$ prog . pid を作成し、 PID を記述しています。 

起動スクリプト (/ etc / init . cl /$ p 「 og ) の stop () 関数内では、 / var / run /$ prog . pid に記述されている PID に対して 
S に TERM (停止)シグナルを送信し、 / var / run /$ prog . pid を削除しています。そのため、 $ p 「 og が停止している状 
態で、かつ、 / var / run /$ prog . pid 内の PID が他プロセスに割り当てられている場合に、起動スクリプトの stop () 
関数が動作すると、他プロセスに幻 GTERM (停止)シグナルを送信し、停止させる事象が発生します。 

対処：下記 URL に修正パッチを公開しておりますので、適用して〈ださい。 

■ [ ESMPRO / ServerAgent ] 不特定のプロセスを停止させる現象が発生する 
https :// www . support . nec . co . ip / View . aspx ? NoClear = on & id =901 0101466 
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minor 番号が2560•上のファイルシステムを監視できない。_ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-008 

対象：力ーネルバージョン 2.6 上で動作している ESMPRO/ServerAgent Ver .4.1.8-1 -4.4.36-1 
修正： ESMPRO/ServerAgent Ver '4'4'36-2 

詳細： ESMPRO/ServerAgent のファイルシステム監視機能は、ファイルシステムの minor 番号が256な上のファイル 
システムを監視できません。 

# / bin/ls -al /dev 


brw - r —- 

- 1 root disk 245, 

241 

8 月 

2515:00 sdp 

=> O 監視可能 

brw - r —- 

- 1 root disk 245, 

256 

8 月 

2515:00 sdq 

=> x 監視不可 

brw - r —- 

- 1 root disk 245, 

257 

8 月 

2515:00 sdq 1 

=> X 監視不可 


DeviceType は、 major 番号を元に判断していますが、 minor 番号が256な上 I こなると、 major 番号が正しく算出 
できないため、不明なデバイスと判断してします。 

対処： ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.36-2 な降にアツプグレードしてください。 


syslog に ESMamvmain 関連のメッセージが記録され、プロセスが停止するときがあります。_ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-008 

対象： ESMPRO/ServerAgent Ver .3.9 〜 4.4.34-1 
修正： ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.36-1 

詳細： ESMPRO/ServerAgent の Syslog 監視機能を使用して、 ESMPRO/ServerManager へ通報するソフトウェア《を 
インストールしたとき、 syslog じ ESMamvmain 関連のメッセージが記録され、プロセスが停止するときがあ 
ります。 

kernel : ESMamvmain [ XXXXX ]: segfault at XXXXXXXXXXXXXXXX rip XXXXXXXXXXXXXXXX rsp 
XXXXXXXXXXXXXXXX error X 

XESMPRO/ServerAgent の Syslog 監視機能を使用して、 ESMPRO/ServerManager へ通報をするソフトウェア 
例： MegaMonitor for Linux 

Universal RAID Utility (Linux 版） 

対処： ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.36-1 な降にアップグレードして < ださい。 

回避：化製品をインストールする前、事前に ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを巧起動します。 

# / opt / nec / esmpro _ sa / bin/ESMRestart 


ファイルシステム監視のしきい値が正しく更新されない。 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

対象： ESMPRO/ServerAgent Ver .3.8 〜 4.4.10-1 
修正： ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.10-2 

詳細：な下のを件をすべて満たすとき、ファイルシステム監視のしきい値が正しく変更できません。 

例： / dev / sda 2 のしきい値を変更すると、 / dev / sda 1 のしきい値が変更されます。 

デバイス マウントポイント 


( A ) / dev / sda 1 / 

( B ) / dev / sda 2 / sda 1 

1) データビューアからファイルシステムのしきい値を変更する。 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) から変更するときは問題ありません。 

2) システムに複数のバーティシヨンが巧在する。 

3) デバイス名 ( B ) 力《別のデバイス名 ( A ) のマウントポイント文字列に含まれる。 

4) / etc/mtab に上記デバイス名 ( B ) よりデバイス名 ( A ) の方がホに登録されている。 
対処： ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.10-2 な降にアップグレードして < ださい。 

回避：コントロールパネル ( ESMagntconf ) からファイルシステムのしきい値を変更します。 

# cd / opt / nec / esmpro _ sa/bin 

# ./ESMaantconf 
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< 更新 > SA 44_ J - UG - L -001-01-009 


対象：全 OS 

改善： ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.36-2 

詳細：ファイルシステム監視機能は、監視間隔をにマウントポイントを確認し、 0 S の関数である S ねけ sO 関数を利用 
して、ファイルシステム情報を取得しています。 

1) マウントポイントを確認する。 

2) マウントポイントを元に S ねけ sO 関数を利用して、情報を取得する。 

上記の 1) と 2) の間に マ ウントポイントがアン マ ウン ト されたとき、 statfsO 関数からは エラー ではなく、上位に 
あるマウントポイントのファイルシステム情報が返がされる事を確認しました。 

1) マウントポイントを確認 (/ hoge ) する。 

一/ hoge がアンマウントされる。 

2) マウントポイント (/ hoge ) を元に S ね tfsO 関数を利用して、情報を取得する。 

空き容量/全容量は、上位である/の情報が返却される。 

CLUSTERPRO を導入されているとき、クラスタ構成システムでのクラスタ停止時-フェイルオーパ'-発生時 
I こ本現象が発生する可能性があります。 

対処：内部処理を改善した ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.36-2 な降にアップグレードしてくださし、。お使いの環境向 
けに ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.36-2 な降がリリースされていない場合は、回避策にて対処をお願いします。 
回避：な下の2点あります。 

-ファイルシステム監視機能が新しいマウントポイントを検出したとき、既定値として、監視しないようにを 
更することで、誤検出を防止します。コントロールパネルから監視する設定に変更できます。 

<手順> 

1) root 権限のあるューザでログインします。 

2) 化下の コマン ドでファイルシステム監視サービスを一時的に停止します。 

# / etc / rc . d / init . d/ESMfilesys stop 

3) / opt / nec / esmpro _ sa/da ね/デイレクトリに移動します。 

# cd / opt / nec / esmpro _ sa / data / 

4) 念のため、ファイルシステム監視の設定ファイルをバックアップします。 

# cp esmfs.inf esmfs.org 

5) Vi コマンド等を使用して、 esmfs.inf の4行目にある ThSwitchDef をな下のように変更します。 
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6) な下のコマンドでファイルシステム監視サービスを再開します。 

# / etc / rc . d / init . d/ESMfilesys start 

アンマウント時 I こ一時的にファイルシステム監視を停止します。 

<手順> 

1) root 権限のあるューザでログインします。 

2) な下のコマンドでファイルシステム監視サービスを一時的に停止します。 

# / etc / rc . d / init . d/ESMfilesys stop 

3) ファイルシステムのアンマウントを実行します。 

4) な下のコマンドでファイルシステム監視サービスを再開します。 

# / etc / rc . d / init . d/ESMfilesys start 


システムを再起動するとファイルシステム監視のしきい値が既定値となる。 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

対象：全 OS 

詳細：ファイルシステム監視サービスが起動したときにマウントされていないマウントポイントは監視対象から外れ 
るため、監視対象の設定を削除します。その後、マウントされて、マウントポイントを検出したときに新規マ 
ウントポイントと認識するため、監視対象の設定が既定値となります。 

<システム起動後の動作例> 

i (才ート)マウント[ポイント A ] ー システム起動前の設定を巧用 
i ファイルシステム監視サービスの起動(マウントポイント確認） 

マウント[ポイント A ] を検出、設定は継続使巧 
マウント[ポイント B ] は未検出、設定は削除(監視対象外とする） 
i (オート)マウント[ポイント B ] 

i ファイルシステム監視サービスの監視間隔(マウントポイント確認） 

マウント[ポイント B ] を検出、設定は既定値(新規マウントポイントと認識） 

回避：[前準備] 

ファイルシステム監視サービス ( ESM 川 esys ) を自動起動しない設定にします。 

# chkconfig ESMfilesys off 

システムが起動して、すべてマウントした後にファイルシステム監視サービス ( ESM 川 esys ) を起動します。 

# / etc / rc . d / init . d/ESMfilesys start 


仮想化環境のホスト 0S 上で ESMPRO/ServerAgent を利用するとき _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

対象：仮想化しているホスト OS(VMware ESX , Red Hat Enterprise Linux KVM 等） 

詳細： ESMPRO / ServerAgent は連続運用が危険な障害情報を検出したとき、デフオルトの設定ではシステムをシャッ 
トダウンします。仮想化環境でゲスト 0 S を稼動させている環境では、ゲスト 0 S がシャットダウンされずに 
サービスコンソールがシャツトダウンするため、ゲスト 0 S からは予期せめシャツトダウンが発生したことに 
なります。ゲスト 0 S の正常が了を重視されるときは、 ESMPRO / ServerAgent からの通報によるシャットダウ 
ン機能を無効にして、障害発生時には手動で、ゲスト 0 S からシャットダウンしてください。 

対処：[通報によるシャットダウン機能の設定手順] 

1) root 権限のあるユーザでログインします。 

2) ESMamsadm が格納されているディレクトリ I こ移動します。 

# cd / opt / nec / esmprO - Sa / bin / 

3) コントロールパネル ( ESMamsadm ) を起動します。 

# ./ESMamsadm 

4) コントロールパネル ( ESMamsadm ) の「通報基本設定」を選がします。 

5) [通報基本設定]画面のその他の設定から「シャットダウン開始までの時間設定」を選巧します。 

6) 通報手段有効を無効(…チ X ックを外す)にします。 

7) rOKj を選択します。 
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参照：本件に関する情報は、下記も参照してください。 

■仮想化環境のホスト 0 S 上で ESMPRO/ServerAgent を利用する際のミ主意事項(コンテンツ ID : 31501014 96) 
httDsV / www.su 邮 ort . nec . co . 止/ View . aspx ? NoClear = on & id =31 50101496 


冗長電源縮退の通報ができないときがあります。 

対象：全 0 S 

詳細： 0 S 起動後に電源モジュールを追加して冗長電源構成としても、 ESMPRO/ServerAgent 内部のデータが更新さ 
れないため、冗長電源縮退の通報はできません。 

対処：お下のコマンドを実行して、 ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを再起動します。 

# / opt / nec / esmpro _ sa / bin/ESMRestart 


ディスクに関する設定 （MODE SELECT 等》ができない。 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-009 

対象：全 OS 

改善： ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.24-1 

詳細： ESMPRO/ServerAgent は単体接続ストレージの障害予兆監視を Enable とするために SCSI コマンドを発行し 
ています。アレイ構成や FC 接続のストレージデバイスは、ストレージ固有のソフトウェアが監視するため、 
ESMPRO/ServerAgent では監視対象外です。しかし、 ESMPRO/ServerAgent が使用している監視対象外の設 
定フアイル (/ opt / nec / esmp 「 o _ sa / data / noscsi . inf ) に定義していないデバイスに対しては、 SCSI コマンドを発行し 
ます。ストレージが SCSI コマンドに対応していないとき、該当デバイスをオープンしたまま、 SCSI コマンド 
の発行/エラー応答となることを監視間隔毎(規定値:60抄)に繰り返すため、他のソフトウェアがデバイスを才 
ープンすることができず、 SCSI に関する設定ができません。 

対処：内部処理を改善した ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.24-1 レ:>1降にアップグレードしてください。お使いの環境向 
けに ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.24-1 お降がリリースされていない場合は、回避策にて対処をお願いします。 
回避：アレイ構成や FC 接続のス トレージデバイスを ESMPRO/ServerAgent のストレージ監視対象外とするため、 
/ opt / nec / esmpro _ sa / data / noscsi.inf の [Management Por 口に対象外とするデバイスの Vendor と Model を追記し 
て〈ださい。 

Vendor と Model は/ proc / scsi/scsi を参照してくだ'さい。 

[例] 

—-/ proc / scsi/scsi —- 

Host : scsM Channel : 00 Id : 00 Lun : 00 

Vendor : ABC Model : ABC-MODEL Rev : 0001 

Type : Direct-Access ANSI SCSI revision : 04 

—-/ opt / nec / esmpro _ sa / data / noscsi.inf —- 
[Management Port ] 

VendorNEC Model : DS 450 

VendorDGC Model : 

Vendor : ABC Model : ABC-MODEL 


[Diagnostic Port ] 

VendorDGC Model : 

上記追記後、お下のコマンドを実行して、 ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを再起動します。 
# / opt / nec / esmpro _ sa / bin/ESMRestart 


portmap くまたは、 rpcbind ) に関するを意事項 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

対象：全 OS 

詳細： ESMPRO/ServerAgent では、 portmap (または、 rpcbind ) の機能を利用しています。 ESMPRO/ServerAgent 運用 
中に portmap (または、 rpcbind ) の停止や再起動をされたとき、 ESMPRO/ServerAgent は正常に動作できません。 
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対処：な下のコマンドを実行して、 ESMPRO / ServerAgent 関連サービスを再起動します。 
# / opt / nec / esmpro _ sa / bin/ESMRestart 


ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを操作_したときメッセージが表示されるときがあリます。_ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-008 

対象：全 OS 

改善： ESMPRO/ServerAgent Ver 4.4.38-4 

詳細： ESMPRO / ServerAgent のサービスは、動作のネ刀期処理として、監視環境のチェックをしており、監視対象では 
ないとき I こ停止します。その際に PID ファイルやロックファイルを削除できないときがあります。この状態で、 
ESMPRO / ServerAgent の関連サービスを操作したとき、な下のメッセージが表示されるときがあります。 

- ESMxxx が停止していますが円 D ファイルが残っています。 

ESMxxx dead but pid file exists 

- ESMxxx が停止していますがサブシステムがロックされています。 

ESMxxx dead but subsys locked 

対処：システムの動作、 ESMPRO / ServerAgent の動作に影響はありません。 

システム停止時の sys log に ESMPRO/ServerAgent 関連のメツセージが記録されるときがありま 
す。 

対象：全 0 S 

詳細：システム停止時の syslog I こな下のメッセージが記録されるときがあります。 「 XXXXX 」 は英数字で、状況によ 
り異なります。 

### ERR ### RPC ###: RPC XXXXX 

対処：シャットダウン時のみに発生する現象であり、次回システム起動時の動作に影響はありません。 

システム停止時の syslog に ESMamvmain 関連のメッセージが記録されるときがあります。_ 

対象： 64ビット 0 S 

詳細：システム停止時の syslog じな下のメッセージが記録されるときがあります。 rxXXXXj は英数字で、状況によ 
り異なります。 

kernel : ESMamvmain [ XXXXX ]: segfault at XXXXXXXXXXXXXXXX rip XXXXXXXXXXXXXXXX rsp 
XXXXXXXXXXXXXXXX error X 

対処：シャットダウン時のみに発生する現象であり、次回システム起動時の動作に影響はありません。 

システム高負お時の svsiog に pidof 関まのメッセージが記録されるときがあります。_ 

対象： 64ビット 0 S 

詳細： ESMPRO / ServerAgent では、 pidof コマンドを使用する処理があり、システム高負荷時の syslog にな下のメッ 
セージが記録されるときがあります。 「 XXXXX 」 は数字で、状況により異なります。 
pidof [ XXXXX ]: can't read sid for pid XXXXX 
対処：システムの動作、 ESMPRO / ServerAgent の動作に影響はありません。 

SNMP 通報の遅延もし < は SNMP 通報漏れが発生するときがあります。 _ 

対象：全 0 S 

詳細： ESMPRO / ServerManager のデータビューアを起動した状態で、かつデータビューアの更新間隔をデフオルト 
設定 (60 砂)より短く設定したとき、通報の遅延もしくは通報漏れが発生する事があります。 

対処： ESMPRO/ServerManager の データビュ ーアの 更新間隔はデフ オルト 設定の60砂な上で運用するようにしてく 
ださい。または、マネージヤ通報 ( TCP / IP ) を使巧するよう I こ運用して〈ださい。 


OS 起動時の SNMP 通報遅延が発生するときがあります。 _ 

対象：全 OS 

詳細： OS 起動時に通報の準備ができていない時に通報対象の現象が発生したとき、リトライ処理をします。通報対象 
の現象が発生するタイミングにより、 OS 起動時に通報されるときとリトライ (5 分)後に通報されるときがあり 
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ます。 

対処： OS が起動してから5分な上後にアラートビユーアへ表示されるメッセージを確認してください。 

SNMP 通報の通報手段が有効でないときにも SNMP 通報が送信されることがあります。 

対象：全 0 S 

詳細： 0 S 起動時に通報の準備ができていない時に通報対象の現象が発生したとき、リトライ処理をします。リトライ 
処理は、 SNMP の通報手段 ( ON / OFF ) に関係なく、通報を処理するため、リトライ処理をするタイミングで、卜 
ラ'ソプ通報ホ IP が設定されたとき、 SNMP 通報の通報手段が OFF のときでも通報します。 

対処：通報させた〈ないとき、 0 S 起動後5分な上経ってから設定してください。 

障害情報採取ツールを実行中、コンソールの表示、または、 syslog にメッセージが記録されると 

きがあります。 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-008 

対象：（例 1) ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.10-1 な前 
(例 2) ESMPRO/ServerAgent Ver .4.3.2-1 
(例3,4) net - snmp -5.3. 1 -24. el 5 

詳細：障害情報探取 ツール ( collectsa . sh ) を実行中、 コンソー ルの表示、または、 syslog にな下のメッセージが記録さ 
れるときがあります。 

例1: usb _ control / bulk_msg : timeout 
例2 : ./ collectsa . sh : line 358: [: - It : vnary operator expected 
例 3 : 

process ' sysctl ' is using deprecated syscti ( syscall ) net . ipv 6. neigh . vswif 0. base _ reachable _ time ; 

Use net . ipv 6. neigh . vswif 0. base _ reachable _ time_ms instead . 

例 4 : 

process ' cp ' is using deprecated sysctl ( syscall ) net . ipv 6. neigh . vswif 0. base _ reachable _ time ; 

Use net . ipv 6. neigh . vswif 0. base _ reachable _ time_ms instead . 

対処：システムの動作、 ESMPRO / ServerAgent の動作に影響はありません。 

EM 力ード搭載装置のラック名変更 

巧ま： EM カード搭載装置 

詳細 ： EM 力ード搭載のブレード収納ユニットに取り付けた CPU ブレードのときは、 ESMPRO / ServerAgent のコント 
口ールパネル作 SMagntcon りの[全般]画面から 「 RackName 」 を変更することはできません。 

対処： Web コンソール機能等の EM 力ードの機能を使用して、設定してください。設定手順は、ブレード収納ユニッ 
トユーザーズガイドを参照してください。 

WebSAM AlertManager との通報連携するためには、_レジストリを録が必要です。 _ 

対象：全 0 S 

詳細： Syslog 監視イベントの設定で追加したイベントを WebSAM AlertManager で通報連携するとき、 
ESMPRO / ServerManager をインストールしたマシンじ、な下のレジストリをを録してください。 

対処：レジストリエディタを使用しな下のキー、名前、データを設定してください。 

XXXX が新しく設定するアラートタイプ**の名前です。 


[ HKEY _ LOCAL _ MACHINE ¥ SOFTWARE ¥ NEC ¥ NVBASE ¥ AlertViewer ¥ AlertType ¥ xxxx ] 

WavDefault = Server.wav 

AniDefault = Default.bmp 

lmage = Default.bmp 

Smalllmaae = Default.bmp 


Syslog 監視で設定したソース名がアラートタイプになります。 

"= "(イコール)の左辺が名前、ち辺がデータ（いずれも文字列型)です。 

追加したアラートタイプのキート ¥ AlertType ¥ xxxx ) に対して、な下のアクセス権を設定してくださし、。 
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Administrators フルコントロール 

Everyone 読み取り 

SYSTEM フルコントロール 

ESMPRO ユ ーザーグルー プ フルコントロ ール 

ESMPRO ユーザーグループは ESMPRO/ServerManager インストール時に指定した、 ESMPRO を使用するユ 
ーザを管理するためのグループ名です。インストール時にユーザが指定するグループ名ですが、下のレジス 
トリにも格納されています。 

[HKEY_LOCA し MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥NV 巨 ASE] 

名肯 U :し ocalGroup 

os に含まれるパッケージの仕様 

syslog に snmpd 関連のログが多数記録されるときがあります。 

巧ま： net-snm|>5.1.2-11.EL4.10 な降 

詳細： net-snmp を使用したときに snmpd 関連のログが syslog(/var/log/messages) へを数記録されるときがあります。 
メッセージの中の数値は環境、または使用する機能によってをわります。 
snmpd[5824]: Connection from - 127.0.0.1 
snmpd に 824]: transport socket =12 

net-snmp はログ出力の処理に問題があったため、過去のバージョンでは出力されるはずのログが出力されてお 
らず、 net-snmp-5.1.2-11.EL4.10 な降で、この問題を解決したため、ログが正常に出力されるようになりまし 
た。ただし、 ESMPRO/ServerAgent は SNMP を使巧しているため、頻繁にログが出力されます。 

対処：ログ出力を抑制するための回避策をな下に記載します。 

■ net-snmp-5.3.2.2-5.el5 未満 
<設定方法> 

/etc/snmp/snmpd.options にな下を設定後、 snmpd サービスを再起動します。 

OPTIONS=-LS e d -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid -a 
• net-snmp-5.3.2.2-5.el5 な降 
< 設定方法 > 

/etc/snmp/snmpd.conf にな下を設定後、 snmpd サービスを再起動します。 
dontLogTCPWrappersConnects yes 


ESMPRO / ServerManaaer のデータビューアの表示 


ext 4 のファイルシステムが不明と表示されるときがあります。 _ 

巧象：ファイルシステムが ext4 

詳細： ESMPRO/ServerManager のデータビューアでファイルシステム付加情報のファイルシステムが不明と表示さ 
れます。 ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.26-1 より、ファイルシステム ext4 をサポートしておりますが、 
ESMPRO/ServerManager のデータビューアが表示をサポートしていないためです。 

対処：表示のみの影響であり、 ESMPRO/ServerAgent の機能 I こ影響はありません。 

ESMPRO/ServerManager Ver. 5.40 な降 (Windows) を使用してく ださい。 


ディスク交換後にストレージが警告のままとなるときがあ y ます。 

巧ま：全 OS 

詳細：ハードディスクの交換や追加したとき、データビューアの[ストレージ]が正しくま示されないときがあります。 
対処：データビューアの再構成をしてくださし、。また、ハードディスクの交換や追加したときは、必ず[ストレージ ]-[ ハ 
-ドディスクト[一般情報]にある[リセット]を実行します。 

DVD コンボドライブを搭載した機種で、[ストレージト [ CD - ROM ] を複数表示するときがあります。 
対象： DVD コンボドライブを搭載した機種の 2.4 系力ーネルな降 

詳細： 2.4 系力ーネルでは、 IDE 接続の書き込み巧能な光ドライブの書き込み機能を使用するとき、 ide-scsi ェミュレ 


68 












-シヨンが必要となるため、 IDE 接続と SCSI 接続の両方から認識されるために本現象が発生します。 

対処：表示のみの影響のみであり、 ESMPRO/ServerAgent の機能に影響はありません。 

ネットワークの転送スピードが正しく表示されないときがあります。 _ 

対象：全 0 S 

詳細：ハードウエアの仕様、および、ドライバの仕様により、 ESMPRO/ServerManager のデータビューアにおいて、 
ネットワークの転送スピードが正しくま示されないときがあります。 

対処：表示のみの影響であり、 ESMPRO/ServerAgent の機能に影響はありません。 

サポートしているネットワークのインタフエースタイプ 

対象：全 0 S 

詳細： ESMPRO/ServerManager のデータビューアがサポートしているネットワークのインタフエースタイプはイーサ 
ネット、ループバックのみとなります。それな外のタイプのときは、ネットワークのタイプが正しく表示され 
ないときがあります。 

対処：表示のみの影響であり、 ESMPRO/ServerAgent の機能に影響はありません。 

Niantic チップ （ LOM /10 G-KR Mezz 等）の MAC 情報 

対象：全 0 S 

詳細： ESMPRO/ServerManager のデータビューアがま示している MAC 情幸良は、 net-snmp が作成する EtherLike-MIB 
の中のから取得しています。 Niantic チップのドライバには MAC 情報の一部の情報を取得する処理が実装され 
ていないため、上記の EtherLike-M 旧に MAC 情報の一部が存在しないため正しく表示されないときがあります。 

対処：表示のみの影響であり、 ESMPRO/ServerAgent の機能 I こ影響はありません。 

物理メモリ使用量の表示 _ 

対象：全 0 S 

詳細： ESMPRO/ServerManager のデータビューアで表示している物理メモリ使用量は、 / proc/meminfo の情報を元に 
な下の計算式で、メモリ使用率を算出しています。 

メモリ使用量= MemTotal-MemFree 

上記値は、 Buffers と Cached を含んだ値となるため、システムの状況によっては、高い値が表示されるときが 
あります。 

対処：表示のみの影響であり、 ESMPRO/ServerAgent の機能に影響はありません。 

システムの構成を正しく表示できないときがあります。 

対象：全 0 S 

詳細： ESMPRO/ServerManager のデータビューアを起動した状態で、ホットスワップに対応したフアンを巧 < 等をし 
たとき、システムの構成を正しく表示できないときがあります。 

対処：システムの構成を変更したときは、5分程待機した後、 ESMPRO/ServerManager のデータビューアの[ツリ ー 
の再構築]を実行します。 

シリアルポートのコネクタお找が不明と表示されるときがあ y ます。 _ 

巧象： SMBIOS Types Port Connector Information が未サポートの装置 

詳細： ESMPRO/ServerManager のデータビューアで表示しているシリアルポートのコネクタお状は、 SMB に STypeS 
Port Connector Information の情報を元にま示しております。 SMBIOS TypeS Port Connector Information が未サ 
ポートの装置において、シリアルポートのコネクタ形状は、不明と表示します。 SMBIOS Types のサポートち 
無は、 dmidecode コマンドの実行結果にな下の情報 (type 8) が表示されるかを確認してください。 

Handle OxOOOC , DMI type 8, 9 bytes 
Port Connector Information 

対処：表示のみの影響であり、 ESMPRO/ServerAgent の機能に影響はありません。 

マウス情報が表示されない。 
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巧象 ： VMware ESX 4, SUSE Linux Enterprise Server , Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 5, Asianux 
Server 3, MIRACLE LINUX V 4.0 

詳細： ESMPRO / ServerManager のデータビユーアで表示しているマウス情報は、 / etc / sysconfig / mouse ファイルの内 
容を情報元としています。そのため、 / etc / sysconfig / mouse ファイルが巧在しないとき、データビユーアにマウ 
スは表巧されません。 

対処：表示のみの影響であり、 ESMPRO / ServerAgent の監視機能に影響はありません。 

ディスプレイアダプタ情報のま直解像度と水平解像度、ピクセルが 0 で表示される。 

対象：全 0 S 

詳細： ESMPRO / ServerManager のデータビユーアで表示しているディスプレイアダプタ情報のき直解像度と水平解像 
度、ピクセルが0で表示される。 X - Windows をサポートしている 0 S は、 X - Windows にログインしたときに 
ま直解像度と水平解像度、ピクセルが0なかで表示されるときがあります。 

を直解像度： 0ピクセル、水平解像度： 0ピクセル、ピクセル：〇ビット/ピクセル 

巧化：表示のみの影響であり、 ESMPRO / Sen / erAgent の監視機能に影響はありません。 

CPU クロックのま示が正しく_ないときがあります。 _ 

対象： Express 5800 / GT 110 a-S : N 8100 -1543 Y ，-1544 Y , -1546 Y , -1547 Y 
Express 5800 / GT 110 a : N 8100 -1495 Y 
BIOS バージョン： 0039 

修正： B に S バージョン： 0041 

詳細： ESMPRO / ServerManager のデータビユーアにおいて、 [ハードウエア] 一 [ハードウエア] 一 [ CPU ] ^に PU 
ソケット]一に PU 情報]で、対象装置の CPU の情報を参照すると、正しくは 3 GHz と表示する「内部クロッ 
ク」の値が、3.163 GHz と表示されます。これは表示のみが不正であり、実際には 3 GHz で動作しています。 

対処：表示のみの影響であり、実際には正しい周波数で動作していますので、この部分の表示は無視してください。 
なお、この問題は2009 /10/16 I こ Web 掲載;るみの团 OS バージョン 1.0.0041 で修正されております。 NEC サポ 
-トポータルのサポート■ダウンロードより、該当装置の BIOS : 1.0 .0041 な降を入手および適用してください。 
http :// www . nec . co . ip / index.html 


ハードディスク情報の表示 

対象：全 OS 

詳細： ESMPRO / ServerManager のデータビユーアで表示しているハードディスク情報は、 / proc / scsi / scsi の情報を元 
にしており、実際のハードウエアと異なる情報が表示されるときがあります。一例として、 SCSI ディスクや 
RAID 環境のときはデバイスから取得した値 ( INQU 旧 Y ) がそのまま Vendor に設定されますが、 SATA ディスク 
のとき、 T 10 SCSI / ATAtranslation の仕様に従い 、 'ATA 'という文字列が入ります。 


Host : scsiO Channel : 00 Id : 00 Lun : 00 
Vendor : ATA Model : SSDSA 2 SH 064 G 1 GC Rev : 445 C 
Type : Direct-Access ANSI SCSI revision : 05 

巧化：表示のみの影響であり、 ESMPRO / Sen / erAgent の機能に影響はありません。 

システム環境によ y 、 UUID が異なるときがあります。 

対象：全 OS 

詳細： ESMPRO / ServerManager のデータビューアで表示している [ ESMPRO ] ツリーの UUID は、 dmidecode コマンド 
より、[ハードウ エア]- [装置情報]- [システム マネージメント]の UUID / GUID は、 SMBIOS から情報を取得してい 
ます。 dmidecode のバージョンが 2.10 な降のときは、 SMBIOS のバージョンを判断しています。 SMBIOS の 
バージョンが 2.6 のときは UUID をバイトオーダーへ入れ替える処理があります。その影響により、 UUID が異 
なるときがあります。 

例 ) SMBIOS Ver 2.6 の値 

12345678 ABCD EFGH IJKL MNOPQRSTUVWX 
波下線の部分が 4 byte 2 byte 2 byte 単位でバイト交換される。 

78563412 CDAB GHEF IJKL MNOPQRSTUVWX 
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対処：表示のみの影響であり、 ESMPRO / ServerAgent の機能に影響はありません。 

ESMPRO / ServerManager は、 Ver .5.28 お降を使用すれば、どちらの値でも同ーサーバと認識します。 
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スケーラブル HA サーバのを 意事項 


システム起動を、アイコンへ状態色が反映されるまでに15分程度かかるときがあります。 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-009 

対象： Express 5800 / A 1 040, A 1040 a , A 1160, A 1080 a 

詳細：システム起動後、 ESMPRO / ServerManager のオペレーションウィンドウやデータビューアのアイコンへ状態色 
が反映されるまでに15分程度かかるときがあります。オペレーションウィンドウのアイコンへ状態色が反映さ 
れるまで、データビューアは起動できません。 

対処：オペレーションウィンドウのサーバアイコンへ状態をが反映されるまで、お待ちください。 

特定を件下において、データビューアのサーバの構成情が、稼働状況が表示できなくなるときが 

あります。 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-009 

対象： Express 5800 / A 1040 a , A 1080 a に対して、 

ESMPRO/ServerManager Ver .4 または Ver .5 Windows GUI を使用しているとき。 

詳細：データビューアのシステム環境配下の情報を選択(ま示）したとき、オペレーションウィンドウとデータビューア 
がグレー表示になり、サーバの構成情報や稼働状況が表示できなくなり、サーバアクセス不能のアラートがを 
録されることがあります。データビューアからセンサ情報を選がすることにより、定期的な状態取得とタイミ 
ングが重なる場合があり。 OpenIPMI ドライバ経由でのアクセス時に競合が発生し、タイムアウトが発生する巧 
能性が高くなる事が原因です。 

回避： ESMPRO/ServerManager Ver .5.31 未満を使用するときは、オペレーションウィンドウのメニューにある「才 
プション」-「カスタマイズ」-「動作環境」- 「 SNMP / に MP パケット」-「再送間隔」にある既定値の"4 4 4 4" 
を"101010 10" に変更してください。また、環境によっては、上記設定でもサーバアクセス不能が発生する場 
合は、設定する値を大きくしてください。 

対処： ESMPRO/ServerManager Ver .5.31 な降 （ Windows ) では、サーバ監視(サーバアクセス不能検出）を強化しており 
ますので、 ESMPRO/ServerManaaer Ver .5.31 な降 （ Windows ) WEBGUI を巧用して < ださい。 
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ぶ•么 ESMPRO/ServerAgent for VMware 


ESMPRO/ServerAgent for VMware(ESMPRO/ServerAgent for VMware Infrastructure 3 含む)のを意事項です。 

「対象」に Update やパ'—ジョンを記載していないときは、 Update やバージョン I こ依をせず対象となります。 

TCP/IP OUT - OF - BAND 通報が失敗したときに ESMamvmain が停止する。 _ 

<更新> SA44_J-UG-L-001-01-006 

対象： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.18-1 〜 Ver.4.4.20-1 
修正： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 

詳細： TCP/IP OUT-OF-BAND 通報が失敗したときに ESMamvmain が停止します。 TCP/IP OUT-OF-BAND 通報には、 
pppd コマンドを使用しており、 pppd コマンドが失敗したエラーメッセージを受信してしまい、 ESMamvmain 
が停止してしまいます。 

対処： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 な降にアップグレードして〈ださい。 


snmpd が起動できず、_オペレーシヨンウインドウとデータ_ビューアがグレー表示となる。 _ 

<更新> SA44_J-UG-L-001-01-006 

対象： ESMPRO/ServerAgent Ver'4'3'2-1 〜 Ver'4'4'14-2 (Ver.4.3.6-7, Ver.4.4.12-1 , Ver.4.4.12-2 は対象外） 

修正： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.18-1 

詳細： ESMPRO/ServerAgent 関連サービスの n ね gent が起動する前に、 ESM M 旧 (.1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4) へ SNMP 
要求があったとき、 snmpd が ntagent を起動させます。このような起動順番となったとき、 snmpd が停止する 
際に snmpd が bind していた snmp ポート (udp:161) を ntagent に引き継ぎます。そのため、 snmpd を起動する 
と、 snmp ポート (udp:161) は他のプロセス (ntagen りに使巧されていることとなり、 snmpd は bind できず起動に 
失敗しました。 /etc/init.d/functions の daemon() 関数で巧用されているコマンドが initlog から bash に変更され 
た影響により、現象が発生します。 

対処： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.18-1 な降にアップグレードして〈ださい。 

回避：な下のコマンドを実行して、 ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを再起動します。 

# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart 


ESMPRO/ServerAgent の仕様 


サーバアイコンが EM 力ードと同じマップ配下にを録されないときがあります。 _ 

対象： VMware ESX 3 

詳細： ESMPRO/ServerManager のオペレーシヨンウィンドウで、自動発見機能を使用してブレード収納ユニット 
(S に MABLADE-H または幻 GMABLADE-M) に装着している CPU ブレード上の ESMPRO/ServerAgent をを録し 
たとき、サーバアイコンが EM 力ードと同じマップ配下に登録されず、自動発見時に指定した発見対象マップ 
直下にを録されることがあります。 

対処：な下の手順に従って手動で設定を変更してください。 

1) オペレーシヨンウィンドウのツリーでブレード収納 ユニッ トを表す マップ (EM 力ードが登録されている マ 
ップ ) を選択します。 

2) ツリー上の当該サーバアイコンをマウスで担み、ドラッグ&ドロップでち側のマップ上の正しいスロット 
位置に移動します。 

3) 移動させたアイコンをちクリックし、メニューからプロパティを選択してプロパティ画面を表示します。 

4) 基本タブのな下の各プロパティ I こ値を設定します。 

ブレード収納 ユニット 名 
/スロット 番号 
/ボード幅 
/ボード高 

5) [0K] ボタンを押してプロパティ画面を閉じます。 
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RDM(Raw Device Mapping) の設定が失敗するときがあります。_ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-008 

対象： VMware ESX 3, VMware ESX 4 

詳細：単体を続されたストレージ監視機能はサポートしていません。装置構成によリストレージ監視サービスが動作 
して、 RDM(Raw Device Mapping ) の設定が失敗するときがあります。 ESMPRO/ServerAgent for VMware イン 
ストレーシヨンガイドの3章口.1.インストール)にある手順 5) にて、な下のコマンドを実行したときは問題あ 
りません。 

# sh / (マウントポイント) / esmpro _ sa / vmset.sh -sata 
巧化：な下の手順で、 ESMstrg サービスを起動しないように設定します。 

1) ESMstrg サービスを停止します。 

# / etc / init . d/ESMstrg stop 

2) ESMstrg サービスが自動起動しないように設定します。 

# / sbin/chkconfig ESMstrg off 

3) ESMstrg のランレベルがすべての off であることを確認します。 

# / sbin/chkconfig -list ESMstrg 

ESMstrg 0 :o け 1 :off 2 :off 3 :off 4: off 5: off 6 :off 

参照：本件に関する情報は、下記 URL にも公開しております。 

■ ESMPRO/ServerAgent for VMware ストレージ監視機能について （コンテンツ ID : 31401000 91) 
h 円 DS://www'suDPort'nec'co'ip/View'asDX?NoGlear=on&id=3140100091 


OS に含まれるパッケージの仕様 


net - snmp の特定の API を使用すると、_ メモリリークが発生する。 _ 

巧象： VMware ESX 4.0 に含まれる net - snmp -5.3. 1 -24. el 5_2.2 

詳細： net-snmp のな下の API を使用すると、メモリを解放していないパスがあり、メモリリークが発生する。 

■ snmpsessjnit 

■ snmp_open 

ESMPRO / ServerAgent ( ESMcmn ) サービスでは、 net-snmp の API を使用する処理があるため、メモリリークが 
発生します。 ESMPRO/ServerManager の口一カルポーリング機能を利用したとき、1ヶ月で約 2.6 MB 程度の 
メモリリークが発生します。 

対処： VMware ESX 4.0 に含まれる net-snmp のバージョンで発生する問題です。 VMware ESX 4.0 Update 1では修正 
されており、 VMware より公開されているパッチを適用して < ださい。 

VMware ESX 4.0, Patch ESX 400 -UpdateOla : 

h 円 D :// kb . vmware ' com / kb /101 4842 
VMware ESX 4.0, Patch ESX 400-200911236- UG : Updates SNMP : 
http :// kb . vmware . eom / kb /1 014853 


dlopen , enclose 関数を使用すると、 _ 少量のメモリリークが発生するときがあります。 _ 

巧象： VMware ESX 4に含まれる glibc -2.5-42 未満 
修正： RHEL 5 では、 glibc -2.5-42 にて修正されております。 

詳細： dIopen , diclose 関数で1回につき16バイト程度のメモリリークが発生します。 ESMPRO/ServerAgent では、 
エクスプレス通報時に上記関数を使用していますが、エクスプレス通報1回あたりのメモリリーク量は 16 Bytes 
であり、かつ、本通報は、ハードウ I ア障害が発生したときのみであり、頻発する通報ではありません。 

対処： VMware ESX 4 I こ含まれる glibc の不具合です。問題が修正された glibc パッケージが公開された際にはアップ 
デートして〈ださい。 

dl 叩 en , diclose 関数を使用するアプリケーシヨンの終了によリメモリは開放されます。 

アプリケーシヨンのメモリ使用量を確認し、適宜 ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを再起動します。 

# / opt / nec / esmpro _ sa / bin/ESMRestart 
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ESMPRO/ServerManager のデータビューアの表示 


Express 5800 / A 1080 a に表示されるハードディスク情報 


巧象： VMware ESX 4が動作している Express 5800 / A 1080 a 

詳細：装置内部に実装されている USB Flash Memory をハードディスクと認識して、 ESMPRO/ServerManager のデ 
-タビューアにま示しますが、ストレージ監視しません。 


[ま示例] 

ハードディスクー般情報 


選択項目 

容量 

シリンダ数/ユニット 
トラック数/シリンダ 
セクタ数/トラック 
予防保守状態 


[1 ]HAGIWARA bNAND 2 Memory 

952 MB 

1,015 

31 

62 

予防保守を行っていません 


対処：対処はありませんが、 ESMPRO/ServerAgent の監視機能に影響はありません。 


Express 5800 / A 1040, A 1160 に表示される 「AMI Virtual Floppyj 


対象： VMware ESX 4が動作している Express 5800 / A 1 040, A 1160 

詳細： RemoteKVM で仮想 FD を接続するためのデバイスです。 AMI Virtual Floppy というデバイスをハードディスク 
と認識して、 ESMPRO/ServerManager のデータビューアに表示しますが、ストレージ監視はしません。 

[表示例] 

ハードディスクー般情報 


選択項目 

容量 

シリンダ数/ユニット 
トラック数/シリンダ 
セクタ数/トラック 
予防保守状態 


[1 ]AMI Virtual Floppy 
0 MB 
0 
0 


0 

予防保守を行っていません 


対処：対処はありませんが、 ESMPRO/ServerAgent の監視機能に影響はありません。 


[ストレージ] - f コントローラ1配下の [IDE Controller ] 情報が表示されない。 _ 

対象： VMware ESX 4 

詳細： ESMPRO/ServerAgent は、ストレージの IDE デバイス情報として、 / proc/ide ファイルを参照していますが、 
VMware ESX 4では、未サポートのため、本現象が発生します。 

対処：対処はありませんが、 ESMPRO/ServerAgent の監視機能に影響はありません。 

ストレージ情報の表示が重複する。 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-009 

対象： VMware ESX 4 

詳細： VMware ESX 4では、 USB 接綿のデバイスを動的に取り巧えないため、デバイスのおき差しを繰り返したとき、 
ストレージ情報が増加します。 ESMPRO/ServerAgent は、 / proc / scsi/scsi ファイルを参照していますが、 OS の 
問題により本現象が発生します。 

対処： ESMPRO/ServerAgent の監視機能に影響はありませんが、ゲスト OS から光ドライブを使用するときに影響が 
あるため、「クライアントデバイス」、もしくは「データストアに0ファイル」を利用して〈ださい。 


ESMPRO / ServerManager のオペレーシヨンウィンドウが正常（緑色）から変化しない。 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

対象： VMware ESX 3, VMware ESX 4が動作している Express 5800 / A 1 040, A 1160 
ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.10-1 な前 
改善： ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.20-2 
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詳細：フアンの障害(警告、異常)が発生した際に、 ESMPRO/ServerManager のオペレーシヨンウインドウのサーバア 
イコンで、該当装置のサーバステータスが警告(黄色)、異常(赤色)とならず、正常(緑色)からを化しません。障 
害る報され、データビューアの該当センサにはステータスが反映されます。 

対処：巧部処理を改善した ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 な降にアツプグレードしてください。 

論理 CPU 情がとメモリ量のま示について _ 

巧ま： VMware ESX 3, VMware ESX 4 

詳細： ESMPRO/ServerManager のデータビューアで表示している論理 CPU 情報とメモリ量(使用量/総容量)は、シス 
テムが持つ全体の値ではなく、サービスコンソールに割り当てられた値じなつています。 

対処：対処はありませんが、 ESMPRO/ServerAgent の監視機能に影響はありません。 
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•义 SUSE Linux Enterprise Server 


SUSE Linux Enterprise Server に関する ;' 主意事項です。 

「対象」に 0S の SP やバージョンを記載していないときは、 SP やバージョンに依存せず対象となります。 


kernel-2.6.32.54-0.3.1 において、データビューアがグレー表示になるときがあります。 _ 

< 追加 > SA44_J-UG-L-001-01-009 

対象： Express 5800 /A1040a ， A1080a に対して、 kernel-2.6.32.54-0.3.1 を適用するとき。 

詳細 ： SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 向けの kemel-2.6.32.54-0.3.1 は ipmi に関する下の修正があります。 
Description 

The following non-securitv issues have been fixed: 

■ ipmi: reduce polling when interrupts are available (bnc# 74086 7). 

■ ipmi: reduce polling (bnc# 74086 7). 

この修正により、データビューアのセンサ情報を選択读示）したときの動作に影響があり、オペレーションウイ 
ンドウとデータビューアがグレー表示になり、サーバの構成情報や稼働状況が表示できなくなり、サーバアク 
セス不能のアラートが登録されることがあります。 

対他： ESMPRO/ServerManagerVer. 5.501^ 降 （ Windows) WEBGUI を使用して ください。 

■ ESMPRO/ServerManager Ver. 5.50 (Windows ) [コンテンツ ID : 9010101231 
https ://www.support.nec.co.ip/View.aspx?id=90l 0101231 
参照 ： Linux kernel 5732 (Novell ウェブサイト） 

http://download.novell.com/Download?buildid=pXjJAHc77X4-- 


ESMPRO/ServerAgent の仕様 


syslog 口ーテート後のファイルが監視対象になりません。 


< 追加 > SA44_J-UG-L-001-01-006 

対象 ： SUSE Linux Enterprise Server 

詳細 ： syslog 口ーテー ト後のファイルは / etc/logrotate.d/syslog に " compress" ( 圧縮する ) が定義されており、 Syslog 監 
視では、 ローテー ト後のファイル名は圧縮された bzip2 ファイルとなり監視対象になりません。 

そのため、 syslog がバックアップされたタイミングで、通報漏れが発生する可能性がある。 
messages . ——+ 

I ■*—syslog のバックアップ 

messages- 年月日 .bz2 + . —— 

***** 户監視できない 

Syslog 監視 ( 監視間隔） -+………+-+ . . 

対他： /etc/logrotate.d/syslog の設定から、 /var/log/messages は圧縮しなぃ設定にします。 

<修正前 > < 修正後 > 


/var/log/warn 

/var/log/messages 

/var/log/allmessages 

/var/log/localmessages 

/var/log/firewall 

/var/log/acpid 

/var/log/NetworkManager { 


/var/log/warn 

/var/log/allmessages 
/var/log/localmessages 
/var/log/firewall 
/var/log/acpid 
/var/log/NetworkManager { 


compress 
dateext 
( お下省略 ) 


compress 

dateext 


( お下省略 ) 
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/var/log/messages { 











dateext 
( お下省略） 

システム起動時の syslog に ESMpowsw 関連のメツセージが記録されるときがありまず。 _ 

対象： SUSE Linux Enterprise Server 

詳細：システム起動時の syslog にレ U 下のメツセージが記録されるときがあります。 

ESMpowsw: ###ERR###RPC###: RPC: Port mapper failure - RPC: Success 
SUSE Linux Enterprise Server では、サービスの起動は複数同時に起動されるため、 ESMPRO/ServerAgent の 
基幹サービスである ESMntserver サービスまたは OpenlPMI の起動が完了する前に ESMpowsw サービスが起 
動して、内部処理をしたときに記録されます。 

対処：対処はありませんが、 ESMPRO/ServerAgent の監視機能に影響はありません。 

システム起動時の syslog に ntagent 関連のメツセージが記録されるときがあります。 

対象： SUSE Linux Enterprise Server 上で動作している ESMPRO/ServerAgent Ver 4.4.32-1 未満 
詳細： SUSE Linux Enterprise Server では、サービスの起動は複数同時に起動されるため、 ntagent サービスが起動す 
るまでに SNMP 要求があったとき、 snmpd サービスが ntagent サービスを起動させる動作が先に巧い、な下の 
メツセージを記録します。 
ntaaent: ntaaent is already running! 


その後、すでに ntagent サービスが起動した状態であるため、お下のメッセージが記録されますが、 ntagent サ 
ービスは正しく起動しているので、本メッセージは無視して〈ださい。 
ntagent: ntagent startup failed 

対処： ntagent サービスが起動していないときは、 ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを再起動します。 

# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart 


システム起動時に検出した事象が通報されない。 

対象： SUSE Linux Enterprise Server 

詳細： ESMPRO/ServerAgent の Syslog 監視機能は、 /var/log/messages のみが監視対象であり、 /var/log/boot.msg に 
出力されたログは監視できないため、通報連携しているソフトウエアが OS 起動時に検出した事象を検出でき 
ません。 

対処：お下の手順で boot.klogd サービスを停止することで、 0S 起動時のログカ 《 /va 「 /log/messages に出力されるよう 
になり、通報連携しているソフトウエアが 0S 起動時に検出した事象を ESMPRO/ServerAgent から通報できる 
ようになります。 

#insserv -r boot.crypto 
#insserv -r boot.klog 

SATA ハードディスク単体接続のストレージ監視の制限解除 

対象： SUSE Linux Enterprise Server 上で動作している ESMPRO/ServerAgent VerVer.4.4.2-1 未満 

改善： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.2-1 

詳細： SATA ハードディスクの単体接綿のストレージ監視は未サポートとなります。 ESMPRO/ServerManager のデー 
タビューアにハードディスクの予防保守情報は表示されますが、 S.M.A.R.T . エラー発生時に、状態情報の反映 
および障害通報がされません。 

対処： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.2-1 政降にアップグレードして〈ださい。 

0S に含まれるパッケージの仕様 


net-snmp の特定の API を使用すると、メモリリークが発生する。 _ 

対象： SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 

詳細： net-snmp の化下の API を使用すると、メモリを解放していないパスがあり、メモリリークが発生する。 
■ snmp_sess_init 
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• snmp_open 

ESMPRO/ServerAgent(ESMcmn) サービスでは、 net-snmp の API を使用する処理があるため、メモリリークが 
発生します。 

対他：問題が修正された net-snmp パッケージが公開されておりますので、下記 URL(Novell ウェブサイト)よりダウン 
ロードし、パッケージの適用をしてください。 

■ x86 : http://download.novell.com/Download?buildid=5VLiHe1 PqvY 〜 

■ x86 64 : htlp://download.novell.com/Download?buildid=J 日 9Eta1qxts 〜 
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ぶ•ん Red Hat Enterprise Linux 5 


Red Hat Enterprise Linux 5 に関する ;' 主意事項です。 

TCP/IP_OUT-OF-BAND 通報力《失敗したときに ESMamvmain が停止する。 _ 

< 更新 > SA44_J-UG-L-001-01-006 

対象 ： Red Hat Enterprise Linux 5.5 上で動作している ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.18-1 〜 Ve 「 .4.4.20-1 
修正： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 

詳細： TCP/IP OUT-OF-BAND 通報が失敗したときに ESMamvmain が停止します。 TCP/IP OUT-OF-BAND 通報には、 
pppd コマン ドを使用して おり、 pppd コマン ドが失敗した エラー メ ッセー ジを受信してしまい 、 ESMamvmain 
が停止してしまいます。 

対処： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 お J をにアップグレードして〈ださい。 

特定を件下において、 ntagent サービスが停止する。 _ 

< 更新 > SA44_J-UG-L-001-01-006 

対象 ： Red Hat Enterprise Linux 5.5 上で動作している ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.18-1 〜 Ve 「 .4.4.20-1 
修正： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 
詳細： < 現象 > 

特定条件下において、 ESMPRO/ServerManager のデータビューアのディスプレイ情報の表示、および ESM 
M 旧のディスプレイアダプタ情報にアクセスしたときに ESMPRO/ServerAgent 関連サービスの n ね gent サー 
ビスが停止する。 

< 発生条件 > 

本現象は上記バージョンの ESMPRO/ServerAgent にて、 X-Windows のログイン画面 (mnlevel 5 ) のままで 
ESM M 旧のディスプレイアダプタ情報にアクセスしたときに発生します。 

- ESMPRO/ServerManager のデータビューアより、 

[ESMPR0HI/0 デバイス ]-[ ディスプレイアダプタ情報 (VideocardO)] をクリックする。 

■ お下の OID に対して、 snmpget 要求する。 

.1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.6.2.2.1.5 
.1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.6.2.2.1.6 
.1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.6.2.2.1.7 
- 障害情報採取ツール (collectsa.sh) を実行する。 

< 原因 > 

ESMPRO/ServerManager のデータビューアで表示しているディスプレイアダプタ情報の垂直解像度と水平 
解像度、ピクセルのデータは、 libX1 1 .so ライブラリの XOpenDisplayO 関数を使用しています。 

X-Windows のログイン画面 (runlevel 5) のまま、この XOpenDisplayO を使用したとき、標準 エラー 出力に エラー 
が出力されます。 この XOpenDisplayO を使用している ntagent は、その影響により停止処理が動作して ntagent 
が停止し、本現象が発生します。 

対処： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 料降にアップグレードして〈ださい。 


snmpd が起動できず、オペレーシヨンウィンドウとデータビューアがグレー表示となる。 _ 

< 更新 > SA44_J-UG-L-001-01-006 

対象 ： Red Hat Enterprise Linux 5 上で動作している 

ESMPRO/ServerAgent Ver.4.3.2-1 〜 Ve 「 .4.4.14-2(Ve 「 .4.3.6-7, Ver.4.4.12-1, Ver.4.4.12-2 は対象か） 

修正： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 

詳細： ESMPRO/ServerAgent 関連サービスの ntagent が起動する前に 、 ESM M 旧 (.1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4 ) へ SNMP 
要求があったときに snmpd が ntagent を起動させます。このような起動順番となったときに snmpd が停止す 
る際に snmpd が bind していた snmp ポート (udp:161) を ntagent に引き継ぎます。そのため、 snmpd を起動す 
ると、 snmp ポート fudp:161) は他のプロセス (ntagen りに使用されていることとなり、 snmpd は bind できず起動 
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に失敗しました。 /etc/init.d/functions の daemon (偶数で巧用されているコマンドが initlog から bash に変更さ 
れた影響により、現象が発生します。 

巧化： ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.20-2 な降にアツプグレードして〈ださい。 

参照：本修正に関する情報は、下記 URL も参照してください。 

■ [ESMPRO/ServerAgent] snmpd サー ビスが起動できない現象が発生する。 （コンテンツ ID : 90101006 84) 
https://www.suD£ort.nec.co.iD/View.aspx?NoClear=on&id=901 0100684 


る報内容およびデータビューアの表示が英語となる。 

巧象： Red Hat Enterprise Linux 5 

詳細： ESMPRO/ServerAgent の動作が英語となる現象があり、な下の影響がありました。 

■ ESMPRO/ServerAgent が syslog へ記録するメッセージゃアラートビューアへの通報内容が英語となる。 

- ESMPRO/ServerManager のデータビューアーシステム環境の一部の表示が英語となる。 

ファイルシステムのイベントを擬似的に発生させ、 syslog に記録されたメッセージが英語となっているとき、 
対処してください。 

<ファイルシステムの擬似通報発生手順> 

1) root 権限のあるユーザでログインします。 

2) ESMagntconf が格納されているディレクトリに移動します。 

# cd / Qpt / nec / esmprO - Sa / bin / 

3) コントロール パネル ( ESMamsadm ) を起動します。 

# ./ESMagntconf 

4) 「ファイルシステム」を選がします。 

5) 「監視する」にチェックが入っていることを確認します。 

6) 「ファイルシステム」にマウントポイントが表示されていることを確認します。 

7) 「警告」項目に、現在使用しているファイルシステム容量よりかない値を設定します。 

8) [ OK ] ボタンで [ファイルシステム] 画面を閉じます。 

ファイルシステムの容量警告イベントが syslog に記録されていますので、メッセージを確認します。 

※確認後は、上記手順 7) の値をデフオルトに戻してください。 

対処： ESMPRO / ServerAgent(Linux 版）ダウンロードぺージの Red Hat Enterprise Linux 5 に掲載している 
ESMPRO/ServerAgent 0本語設定ツールを実行する。 

■ ESMPRO / ServerAgent(Linux 版)のダウン ロード 

h 円 D://www.exDress.nec.co.iD/linux/distributions/download.html 
参照：本件に関する対処物件は、下記 URL より入手してください。 

■ RHEL 5 向け ESMPRO/ServerAgent 修正物件 （コ ンテンツ ID : 90101003 93) 
h 円 D _ s :// www'su の ort ' nec . co . ip / View ' aspx ? NoGlear = on & id =9010100393 


ESMPRO/ServerAgent の仕様 


システム起動時の syslog に net - snmp 関連のメツセージが記録されるときがあります。 

巧象： Red Hat Enterprise Linux 5 

詳細：システム起動時の syslog にな下のメツセージが記録されるときがあります。 
snmpd[3384]: error finding row index in _ifXTable_container_row_restore 
ESMPRO/ServerAgent 関連のサービスを起動し、かつファイアウォールを無効としたときに発生するときがあ 
ります。 

対処： ESMPRO/ServerAgent 関連サービス起動時に net-snmp 力《 IPV6 関連の処理を実行しようとしますが、 IPV6 が 
設をされていないためにメツセージが記録されています。 ESMPRO/ServerAgent では IPV6 関連の機能は使用 
しておらず、特に動作 I こ問題はありません。 

IPV6 を使用する設定を追加することで、メ ツ セージは出力されな〈なります。メ ツ セージを出力されないよう 
設をするときは、 /etc/sysconfig/network に NETWORKING_IPV6=yes を追化します。 

参照：本件に関する情報は、下記の Red Hat Enterprise Linux 5 のミ主意-制限事項も参照してください。 
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■ [ RHEL 5]; '主意-制限事項 ID : 05082 
h 円 ps :// www ' suppo け ■ nec ' co ' ip / View ' aspx ? NoGlear = on & id =3140001230 


才ートマウントされたときに EXPRESSBUILDER から手動でインストールできない。 _ 

対象： Express 5800 / R 140 a -4 Red Hat Enterprise Linux 5.2 EXPRESSBUILDER Ver .5.10-001 .nn 

Express 5800 / B 140 a-T Red Hat Enterprise Linux 5.2 EXPRESSBUILDER Ver .5.40-001.03 な前 
詳細 ： Red Hat Enterprise Linux 5.2 で EXPRESSBUILDER を巧用して、 ESMPRO/ServerAgent を手動でインス I 
ルするときは、 OS の才ートマウント機能は巧用せずに、手動でマウントしてください。 

Red Hat Enterprise Linux 5.2 では、 EXPRESSBUILDER を DVD ドライブに挿入したとき、 noexec オプション 
で才ートマウントされます。 EXPRESSBUILDER 力《 noexec オプションでマウントされたとき、 
ESMPRO / ServerAgent のインストールスクリプトファイルが実行できませんので、 noexec オプションを設定 
せずに手動でマウントして、インストールスクリプトファイルを実行して〈ださい。 

対処：■手動マウントでのインストール手順 

1) EXPRESSBUILDER を光ディスクドライブに挿入し、自動マウントされた状態で、 / etc / m ね b を参照して、 
EXPRESSBUILDER のマウントデバイス名を調べます。 

下記の例では、 「/ dev / hda 」 となります。 

/ etc/mtab 例 

/ dev / sda 9 / ext 3 rw 0 0 
proc /proc proc rw 0 0 
sysfs /sys sysfs rw 0 0 

devpts / dev/pts devpts rw , gid =5, mode =620 0 0 
tmpfs / dev/shm tmpfs rw 0 0 
none / proc / sys / fs / binfm し misc binfm し misc rw 0 0 
sunrpc / var / lib / nfs / rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0 

/ dev/hda / media /5.10-001.03 iso 9660 ro , noexec , nosuid , nodev , uid =0 0 0 

2) 自動マウントされた EXPRESSBUILDER をアンマウントします。 

コマンド例： 

# umount / medeia /5.10-001. 03 

3) EXPRESSBUILDER を手動マウントするときのマウント用ディレクトリをな下のコマンドで作成します。 
ここでは、 / media / dvd ディレクトリをマウント用ディレクトリとして、使用します。 

# mkdir -p / media/dvd 

4) 手順 1) で調べたデバイス名を指定して、 EXPRESSBUILDER をマウントします。 

コマンド例： 

# mount / dev/hda / media/dvd 

手動マウント後は、 EXPRESSBUILDER の rESMPRO / ServerAgent ( Linux 版）インストレーションガイド」の 
手順に従って、 ESMPRO / ServerAgent をインストールします。 


OS に含まれるパッケージ 


RHEL5.1/5.2/5.3 に含まれる dIopen, diclose 関数で少量のメモリリークが発生する。 _ 

巧象 ： Red Hat Enterprise Linux 5.1,5.2, 5.3 
修正： glibc -2.5-42 な降 

詳細： dIopen , diclose 関数で1回につき16バイト程度のメモリリークが発生します。 ESMPRO / ServerAgent では、 
エクスプレス通報時に上記関数を使用していますが、エクスプレス通報1回あたりのメモリリーク量は 16 Bytes 
であり、かつ、本通報は、ハードウ X ア障害が発生したときのみであり、頻発する通報ではありません。 

対処 ： Red Hat Enterprise Linux 5.1,5.2, 5.3 に含まれる glibc の不具合です。問題が修正されわパッケージにアップデ 
-卜してください。 RHN(Red Hat Network ) より、 glibc -2.5-42 な降のパッケージをダウンロードし、インスト 
-ル巧みのパッケージに対して、適用して〈ださい。 

- X 86 - EM 64 T 

glibc -2.5-42. i 386 .rpm glibc -2.5-42. i 686 .rpm 
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glibc -2.5-42. i 686 .rpm 

glibc - common -2.5-42.686 .「pm 

glibc - devel -2.5-42. i 386 .rpm 

glibc - headers -2.5-42. i 386 .rpm 

glibc - utils -2.5-42. i 386 .rpm 

nscd -2.5-42. i 386 .rpm 


glibc -2.5-42. x 86_64 .rpm 

glibc - common -2.5-42. x 86_64 .rpm 

glibc - devel -2.5-42. i 386 .rpm 

glibc - devel -2.5-42. x 86_64 .rpm 

glibc - headers -2.5-42. x 86_64 .rpm 

glibc - utils -2.5-42. x 86_64 .rpm 


nscd -2.5-42. x 86_64 .rpm 

参照：本修正に関する情報は、下記の Red Hat Enterprise Linux 5 のミ主意 - 制限事項も参照してくださし、。 
■ [RHEL 司ミ主意 I 制限事項 ID : 05143 


httDS ： //www.su2POrt.nec.co.]2/View.aspx?NoClear=on&id=31 40001230 


RHEL 5.2 に含まれる net - snmp の特定の API を使用すると、メモリリークが発生する。 _ 

対象： Red Hat Enterprise Linux 5.2 
回避： net - snmp -5.3.1-19. el 5_1.4 

詳細： net-snmp のな下の API を使用すると、メモリを解放していないパスがあり、メモリリークが発生する。 
■ snmp _ sess_init 


■ snmp_open 

ESMPRO / ServerAgent ( ESMcmn ) サービスでは、 net-snmp の API を使用する処理があるため、メモリリークが 
発生します。 

対処： Red Hat Enterprise Linux 5.2 に含まれる net-snmp のバージョンで発生するデグレードです。問題が発生しない 
net-snmp パッケージに戻すことで、問題を回避できます。 RHN(Red Hat Network ) より、 
net - snmp -5.3.1-19. el 5_1.4 のパッケージをダウンロードし、インストール済みのパッケージに対して、適用し 
て〈ださい。 


I EM 64 T 

net - snmp -5.3.1-19. el 5_1.4. x 86_64 .rpm 
net - snmp - devel -5.3.1-19. el 5_1.4. i 386 .rpm 
ne 卜 snmp - devel -5.3.1-19. el 5_1.4. x 86_64 .rpm 
net - snmp - libs -5.3.1-19. el 5_1.4. i 386 .rpm 
ne 卜 snmp - libs -5.3.1-19. el 5_1.4. x 86_64 .rpm 
ne 卜 snmp - utils -5.3.1-19. el 5_1.4. x 86_64 .rpm 
バージョンを戻すことになるため、適用の際はお下のオプション指定で 「pm コマンドを実行してください。 
rpm -Uvh -oldpackage *.rpm 

本件は、 RHEL 5.3 に含まれる net - snmp -5.3.2.2-5. el 5 で修正されていますが、別の問題が発生することが確認 
されています。 net-snmp パッケージに関する情報は、「 RHEL 5.3 に含まれる net-snmp サービスでメモリリー 
クが発生するときがあります。」にも記載していますので、参照してください。 RHEL 5.3 な降にアップデート 
しないシステムでは、問題の発生しない net - snmp -5.3.1-19. el 5_1.4 に戻すことで問題を回避してください。 
参照：本修正に関する情報は、下記の Red Hat Enterprise Linux 5 のミ主意 - 制限事項も参照してください。 

■ [ RHEL 5 辟意 I 制限事項 ID : 05127 
https ://www.su 2 Port.nec.co. 也/ View . aspx ? NoClear = on & id =31 40001230 


I x 8 目 

net - snmp -5.3.1-19. el 5_1.4. i 386 .rpm 
net - snmp - devel -5.3.1-19. el 5_1.4. i 386 .rpm 
net - snmp - libs -5.3.1-19. el 5_1.4. i 386 .rpm 
net - snmp - utils -5.3.1-19. el 5_1.4. i 386 .rpm 


RHEL 5.3 に含まれる net - snmp サービスでメモリリークが発生する。 _ 

対象： Red Hat Enterprise Linux 5.3 
修正： net - snmp -5.3.2.2-5. el 5_3.1 お降 

詳細： ESMPRO/ServerAgent を稼動させたとき、1時間に 70 Kbyte 程度のメモリリークが発生するときがあります。 
対他： Red Hat Enterprise Linux 5.3 に含まれる net-snmp のパ'—ジョンで発生するデグレードです。問題が修正された 
net-snmp パッケージにアップデートして〈ださい。 RHN(Red Hat Network ) より、 net - snmp -5.3.2.2-5. el 5_3.1 
が降にアップデートしてください。お下のパッケージを RHN(Red Hat Network ) よリダウンロードし、インスト 
ール巧みのパッケージに対して、適用してください。 

I X86 - EM 64 T 

net - snmp -5.3.2.2-5. el 5_3.1.1386 .rpm net - snmp -5.3.2.2-5. el 5_3.1 . x 86_64 .rpm 

net - snmp - devel -5.3.2.2-5. el 5_3.1 . i 386 .rpm net - snmp - devel -5.3.2.2-5. el 5_ 3.1 . i 386 .rpm 
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net - snmp - libs -5.3.2.2-5. el 5_ 3.1 . i 386 .rpm net - snmp - devel -5.3.2.2-5. el 5_3.1 . x 86_64 .rpm 

net - snmp - perl -5.3.2.2-5. el 5_3.1 . i 386 .rpm net - snmp - libs -5.3.2.2-5. el 5_3.1 . i 386 .rpm 

net - snmp - utils -5.3.2.2-5. el 5_3.1 . i 386 .rpm net - snmp - libs -5.3.2.2-5. el 5_3.1 . x 86_64 .rpm 

net - snmp - perl -5.3.2.2-5. el 5_3.1 . x 86_64 .rpm 
net - snmp - utils -5.3.2.2-5. el 5_ 3.1 . x 86_64 .rpm 

RHEL 5.4 に含まれる net - snmp -5.3.2.2-7. el 5 で修正されていますが、別の問題が発生することが確認されてい 
ます。 net - snmp パッケージに関する情報は、 「 RHEL 5.4 に含まれる net - snmp サービスでメモリリークが発生 
するときがあります。」にも記載していますので、参照してください。 RHEL 5.4 な降にアップデートをしない 
システムでは、問題の発生しない net - snmp -5.3.2.2-5. el 5_3.1 レ: I 降にアップデートすることで問題を回避してく 
ださい。 

参照：本修正に関する情報は、下記の Red Hat Enterprise Linux 5 のミ主意 - 制限事項も参照してください。 

■ [ RHEL 司ミ主意 I 制限事項 ID : 05173 
httDsV / www.su 邮 ort . nec . co . 止/ View . aspx ? NoClear = on & id =31 40001230 


RHEL5.4 に含まれる net-snmp サービスでメモリリークが発生する。 _ 

対象 ： Red Hat Enterprise Linux 5.4 

修正： net - snmp -5.3.2.2-9. el 5 降 

詳細： ESMPRO / ServerAgent を稼動させたとき、 1 時間に 80 Kbyte 程度のメモリリークが発生するときがあります。 
Red Hat Enterprise Linux 5.3 で類似の問題 ( ID : 0517 3) が発生し、 net - snmp パッケージの修正で対応されていま 
すが、本現象は Red Hat Enterprise Linux 5.3 の問題とは異なる原因で発生しているものと考えられます。 

対他： net - snmp のサービスプログラム snmpd のメモリリークであり、リークしたメモリは使用されないため、他の 
プロセスのメモリ使用状況や時間経過によってスワップ領域に退避されるため、実メモリの使用には影響はあ 
りません。また、 snmpd サービスを再起動することで、リークしたメモリを開放することができます 。 snmpd 
のメモリ使用量を減らしたいときは、 snmpd サービスを再起動してください。問題が修正された 
net - snmp -5.3.2.2-9 .日にレ: I 降にアップデートしてください。レ:>1下のパッケージを RHN(Red Hat Network ) よリダ 
ウンロードし、インストール済みのパッケージに対して、適用してください。 


参照 


- x8 目 

net - snmp -5.3.2.2-9. el 5. i 386 .rpm 

net - snmp - devel -5.3.2.2-9. el 5. i ；386 .「pm 

net - snmp - libs -5.3.2.2-9. el 5. i ：386 .rpm 

net - snmp - perl -5.3.2.2-9. el 5. i 386 .rpm 

net - snmp - utils -5.3.2.2-9. el 5. i ；386 .rpm 


EM 64 T 

ne 卜 snmp -5.3.2.2-9. el 5. x 86_64 .rpm 
ne 卜 snmp - devel -5.3.2.2-9. el 5. i 386 .rpm 
net - snmp - devel -5.3.2.2-9. el 5. x 86_64 .rpm 
net - snmp - libs -5.3.2.2-9. el 5. i 386 .rpm 
ne 卜 snmp - libs -5.3.2.2-9. el 5. x 86_64 .rpm 


net - snmp - perl -5.3.2.2-9. el 5. x 86_64 .rpm 

net - snmp - utils -5.3.2.2-9. el 5. x 86_64 .rpm 

本修正に関する情報は、下記の Red Hat Enterprise Linux 5 の;'主意 - 制限事項も参照してくださし、。 
■ [ RHEL 司;'主意 I 制限事項 ID : 05187 


https :// www . support . nec . co . ip / View . aspx ? NoClear = on & id =31 40001230 


ESMPRO/ServerManager のデータビューアの表示 


オペレーシヨンウインドウのサーバアイコンが正常（緑色）からを化しない。 _ 

対象 ： Red Hat Enterprise Linux 5 が動作している Express 5800 / A 1 040, A 1160 
ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.10-1 レ: A 前 

詳細：フアンの障害(警告、異常)が発生した際に、 ESMPRO / ServerManager のオペレーシヨンウインドウのサーバア 
イコンで、該当装置のサーバステータスが警告(黄色)、異常(赤色)とならず、正常(緑色)から変化しません。障 
害通報され、データビューアの該当センサにはステータスが反映されます。 

対処：内部姐理を改善した ESMPRO/ServerAgent Ver .4.4.20-2 お降にアップグレードしてください。 
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• ぶ . Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 

Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 に関するを意事項です。 


OS に含まれるパッケージの仕様 


dIopen , enclose 関数を使用すると、_少量のメモリリークが発生する。_ 

巧象： Red Hat Enterprise Linux 4 

詳細： dIopen, diclose 関数で 1 回につき 16 バイト程度のメモリリークが発生します。 ESMPRO/ServerAgent では、 
エクスプレス通報時に上記関数を使用しています力《、エクスプレス通報 1 回あたりのメモリリーク量は 16Bytes 
であり、かつ、本通報は、ハードウ X ア障害が発生したときのみであり、頻発する通報ではありません。 

対処： dl 叩 en, diclose 関数を使用するアプリケーシヨンの終了によリメモリは開放されます。 

アプリケーシヨンのメモリ使用量を確認し、適宜 ESMPRO/ServerAgent 関連サービスを再起動してくださし、。 
# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart 

参照：本修正に関する情報は、下記の Red Hat Enterprise Linux 4 のを意-制限事項も参照して < ださい。 

■ [RHEL4] ミ主意 • 制限事項 ID: 04024 
httDS：//www.suD2ort.nec.co.iQ/View.aspx?NoClear=on&id=31 40001249 


net - snmp パッケージの不具合による影響 

巧象： Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 Update 4 [EM64T] に含まれる net-snmp-5.1.2-11.EL4.7 
修正： net-snmp-5.1.2-11.EL4.10 

詳細：本現象は、 net-snmp に含まれる共通ライブラリに不具合があり、 net-snmp 内部で負の整数を正しく処理でき 
ないことに起因します。この不具合により、 ESMPRO/ServerAgent から負の値を引数とした SNMP コマンド 
発行したとき、 SNMP コマンドが正しく処理できません。エラーが発生すると、管理対象マシンに対するサー 
バ状態監視、 データビューァ起動、統計情報自動収集ができません。 

1) 口一カルポーリング機能の最大値、最小値、しきい値のいずれかに負の値を設定したとき、「しきい値の 
設定に失敗しました。サーバの環境をチェックしてください。」のメッセージが表示されて、ポーリング 
は開始できません。 

2) 口一カルポーリング機能のリセット化理を実行したとき、「しきい値の設定に失敗しました。サーバの環 
境をチェックしてください。」のメッセージがま示されて、リセットできません。 

3) ESMPRO/ServerManager の自動発見機能において、管理巧象マシンの IP アドレスの第 4 バイトが 128 な 
上のとき、管理対象マシンが自動発見できません。 

4) ESMPRO/ServerManager からの SNMP 要ボ送信回数が 2147483648 回を超えたときに管理対象マシン 
への SNMP 要求がエラー終了します。 

参を：現をが発生する目をとしては、 255 台の管理対象に巧して、下記の設定、または操作をしたとき、約 400 日で 
SNMP 要求が 2147483648 回を超えます。 

• 1分間隔で死ま監視を設定 
• 30 分なに統計自動収集を設定 
-データビューァ起動 (5 回/曰） 

巧化： Red Hat Network より、 net-snmp-5.1.2-11.EL4.10 な降のパッケージをダウンロードし、適用して〈ださい。 

- X86 - EM64T 


ne 卜 snmp-5.1.2-1 1 .EL4.10.i386.rpm net-snmp-5. 1 .2-1 1 .EL4.10.x86_64.rpm 

ne 卜 snmp-devel-5'1'2-1 1 .EL4.10.i386.rpm net-snmp-devel-5.1.2-11.EL4.10.x86_64.rpm 


net-snmp-libs-5.1.2-11.EL4.10.i386.rpm net-snmp-libs-5.1.2-11.EL4.10.x86_64.rpm 

net-snmp-utils-5.1.2-11.EL4.10.i386.rpm net-snmp-utils-5.1.2-11.EL4.10.x86_64.rpm 

参照：本修正に関する情報は、下記の Red Hat Enterprise Linux4 のを意-制限事項も参照してくださし、。 
■ [RHEL4 性意-制限事項 ID: 04043 


h 円 DS://www'suDPort.nec'co'ip/V 旧 w'asDX?NoGlear=on&id=3140001249 
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んが . MIRACLE LINUX V4 


MIRACLE LINUX V 4 に関する;'主意事項です。 

OS に含まれるパッケージの仕様 


コントロール パネルの表示幅を越えて日本語の入力ができない。 _ 

巧象 ： MIRACLE LINUX V 4.0 

詳細： newt パッケージの不具合により、 LANG 環境を数が" ja _ JF >. UTF -8" のときに ESMPRO / ServerAgent のコ ントロ 
ールパネルで日本語を入力できません。 

巧化： コントロール パネルを起動する コンソールの LANG 環境を数を 「 ja_JP.eucJP 」 へ 変更して、作業する。 

# export LANG=ja_JP.eucJP 

# cd /opt/nec/esmprO-Sa/bin/ 

# ./ESMamsadm (または ） ./ESMagntconf 

作業終了後に LANG 環境を数を 「 ja _ JP . UTF -8」 へ変更してください。 

net-snmp パッケージの不具合による影響 

巧ま ： MIRACLE LINUX V 4.0 SP 2 [ EM 64 T ] に含まれる net-snmp バージョンが 5.1.2-1 1 .5 AX 未满 
詳細： net - snmp パッケージに含まれるライブラリに不具合があり、負の整数を正し < 処理できないことに起因しま 
す。 この 不具合により、 ESMPRO / ServerAgent から負の値を引数とした SNMP コマンド発行したとき 、 SNMP 
コマンドが正しく処理できません。エラーが発生すると、管理対象マシンに対するサーバ状態監視、データビ 
ューア起動、統計情報自動収集ができません。 

1) 口一カルポーリング機能の最大値、最小値、しきい値のいずれかに負の値を設定したとき、「しきい値の 
設定に失敗しました。サーバの環境をチェックしてください。」のメッセージが表示されて、口一カルポ 
-リング監視は開始できません。 

2) 口一カルポーリング機能のリセット化理を実行したとき、「しきい値の設定に失敗しました。サーバの環 
境をチェックしてください。」のメッセージが表示されて、リセットできません。 

3) ESMPRO / ServerManager の自動発見機能において、管理巧象マシンの IP アドレスの第4バイトが128な 
上のときに管理対象マシンが自動発見できません。 

4) ESMPRO / ServerManager からの SNMP 要ポ送信回数が2147483648回を超えたときに管理対象マシン 
への SNMP 要求がエラー終了します。 

参ち：現をが発生する目まとしては、255台の管理対象に巧して、下記の設定、または操作をしたときに約400曰で 
SNMP 要求が2147483648回を超えます。 

• 1分間隔で死ま監視を設定 
• 30分毎に統計自動収集を設定 
-データビューア起動 (5 回/曰） 

対処： net-snmp パッケージをアップデートすることで修正されます。ミラクル’リナックス社のウェブサイト 
(httDS://www.miraclelinux.com/) より 、 net-snmp パッケージをダウンロードし、適用してください。 

1) ミラクル-リナックス社のウェブサイトにアクセスします。 

2) ぺージ上部のサポート ( SUPPORT ) を選択します。 

3) 「ダウンロードアップデート情報」から M 旧 ACLEUNUXV 4.0 を選択します。 

4) 「パッケージまたは rpm ファイル名：」に" net - snmp " と入力し、検索ボタンを押します。 

5) 「 OS 」 が「40 x 64」、パッケージが 「 net - snmp 」 で「公開日」が最新の「タイトル」を選択します。 

6) net-snmp のアップデート情報画面が表示されますので、表示されたウェブサイトの手順に従って、 
net-sniTiD パッケージをダウンロードし、適巧します。 
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が•よくある質問 


本章では、 ESMPRO / ServerAgent ( Unux 版)に関するよ〈ある質問を記載しています 。 VMware ESX では、コン ソール 
オペレーティングシステムが、仮想力ーネル ( VMkernel ) にあるため、 ESMPRO/ServerAgent for VMware は、 
ESMPRO / ServerAgent ( Linux 版)と同等の機能を提供しています。 

最新バージョンの ESMPRO / ServerAgent ( Linux 版)は NEC コーポレートサイトからダウンロード可能です。 

1) な下のウェブサイトにアクセスします。 

https :// www . express . nec . co . ip / linux / dload / esmpro / index.html 

2) 左側のメニューの 「 ESMPRO / ServerAgent 」 から「ソフトウェアのご使用を件」のご使用を件をご確認の上、 

「同意する」を選がします。 

3) 「 ESMPRO / ServerAgent ( Linux 版）ダウンロードぺージ」からご使用のディストリビューション(アーキテクチ 
ャ）を選択し、装置に合った物件を入手します。 

最新バージョンの ESMPRO/ServerAgent for VMware は、な下のウェブサイトからダウンロードします。 

■ ESMPRO/ServerAgent for VMware サポート対象の追加物件 

h 円 DS://www'suDPort'nec'co'ip/View'asDX?NoClear=on&id=9010100940 
※インストールには、 ESMPRO/ServerAgent for VMware 製品な体が必要です。 

最新バージョンの ESMPRO / ServerManager は、な下のウェブサイトからダウンロードします。 

■ ESMPRO / ServerManager , ESMPRO/ServerAgent ダウンロード 
h 円 D://www'nec'caiD/pfsoft/smsa/download'h 怖 I 

-> インス I — ル モジ ユール -> ESMPRO / ServerManagerVer .5 


ESMPRO/ServerManager から自動発見に失敗する。 


ファイアウォールの設をを巧認して〈ださい。 _ 

ESMPRO / ServerManager から監視するとき、な下のポートを利用しています。お使いの環境でファイアウォールの設 
定をされているとき、な下のポートに対してアクセスを許巧する設定か確認して〈ださい。 
snmp 161 /udp 

snmp-trap 162 /udp 


snmpd が起動していることを確認して〈ださい。 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-009 

お下の コマン ドを実行して、 snmpd が起動していることを確認してください。 

# ps ax I grep snmpd 

-起動しているときは、1巧もする必要はあリません。 

-起動していないときは、 snmpd の設定を変更した後、 snmpd を起動します。 

# / sbin/chkconfia —level 35 snmpd on 

# / etc / init . d/snmpd start 

portmap (または、 rpcbind) が起動していることを確認してください。 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-009 

レ: I 下の コマン ドを実行して、 portmap が起動していることを確認してください。 

# ps ax I grep portmap 

-起動しているときは、1巧もする必要はあリません。 

"起動していないときは、 portmap の設定を変更した後、 portmap を起動し、 ESMPRO/ServerAgent 関連サービス 
を再起動します。 

# / sbin/chkconfig —level 35 portmap on 
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# / etc / init . d / portmap start 

# / opt / nec / esmpro _ sa / bin/ESMRestart 

portmap の設定が表示されない場合は、 rpcbind を使用している可能性があります。 
portmap の設定を rpcbind に読みかえて確認してください。 

Xrpcbind を使用している OS : SUSE Linux Enterprise Server 11 , Red Hat Enterprise Linux 6 など。 

snmpd で使用するコミュニティ名の設定を確認してください。 _ 

snmpd.conf に設定した コミュニティ 名と ESMPRO/ServerAgent で設定している コミュニティ 名が一致しているか確 
認してください。設定方法の詳細につきましては本書の2章 (2.1. 全般 プロパティ） を参照してください。 

snmpd.conf の内容を確認してください。 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-009 

snmpd.conf にお下の設定があるか確認してください。 
dimod ntpass / opt / nec / esmpro _ sa / lib / ntpass.so 
ntpass .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4 
ntpass .1.3.6.1.2.1.10.7 

上記の設定は ESMPRO/ServerAgent がインス I ル時に ESMPRO M 旧と Ethernet Like M 旧の SNMP 要求に対応す 
るため、 snmpd.conf に書き込む設定情報です。これらの設定が巧在しないとき、上記の設定を追記後に snmpd を再 
起動して〈ださい。設定が存在しない原因は、 ESMPRO/ServerAgent インストール後に snmpd の再インストールや 
アップグレードをしたことが考えられます。 

き録巧みの設定を確認してください。 _ 

オペレーションウィンドウに登録されているサーバ名、 IP アドレスを確認してください。 

オペレーションウィンドウに登録されているサーバの「マシン名」または 「 IP アドレス」が登録しようとするサーバ 
の「マシン名」 「 IP アドレス」と重なっていないか確認してください。重なっていると登録できません。 

/etc/hosts.* の内容を確認してください。 _ 

/ etc / hosts.deny と/ etc / hosts.allow フアイルの設定を確認してください。 / etc / hosts.deny で原則禁止の設定をしている 
ときは、 / etc / hosts.allow フアイルで snmpd のアクセスの許巧を設定してください。 

SELinux 機能の設定状況を確認してください。 _ 

sestatus コマンドが存在しないとき、 SELinux はインストールされていませんので、設定する必要はありません。 

# S 日 status -V 

SELinux status : enabled ここをチェックしてください。 

SELinux status : 力《 enabled と表示されるとき、 SELinux 機能が有効になっています。 

-有効のときは、 snmpd サービスに対する SELinux のアクセス制限を変更してください。 

[Red Hat Enterprise Linux 6 のとき】 

# / usr / sbin/semanage permissive -a snmpd_t 
#/ etc / init . d/snmpd restart 

[Red Hat Enterprise Linux 6 お外のとき】 

# setsebool -P snmpd _ disable_trans 1 
#/ etc / init . d/snmpd restart 

-無効のときは、 snmpd サービスに対する SELinux のアクセス制限を変更する必要はありません。 


ESMPRO/ServerManager からの設定に失敗（しきい値の設定に失敗しました)する。 


snmpd . conf の設定を確認してください。 _ 

<追加> SA 44_ J - UG - L -001-01-003 
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ESMPRO / ServerManager から設定するとき、 SNMP の書き込み権限が必要です。 snmpd . conf の定義に write 権限が 
付与されているか確認してください。 


記載例 1) 


# name 

incl/excl 

view all 

included 


subtree mask ( optional ) 

1 80 


林 group context sec.model sec.level prefix read write notif 

access notConfigGroup "" any noauth exact all all none 

記載例 2) 

#rocommunity public default 
r が community public default 


コントロールパネル (ESMagntconf, ESMamsadm) に 関する 質問。 

コン_トロール パネルが起動できない。 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

ディストリビューシヨンやバージヨンにより、必須パッケージは異なります。 ESMPRO / ServerAgent 必須パッケージ 
を確認していただき、 ESMPRO / ServerAgent が動作に必要なパッケージがインストールされているか確認してくださ 
い。 ESMPRO / ServerAgent 必須パッケージは ESMPRO / ServerAgent ドキュメントに公■開しています。 

■ ESMPRO/ServerAgent ドキュメント 
http :// www . express . nec . co . ip / linux / dload / esmpro / docs.html 

必須パッケージー覧> ESMPRO / ServerAgent 必須パッケージ 

VMware では、 ESMPRO/ServerAgent for VMware インストレーシヨンガイドに記載しているな下の手順を実行して 
いないとき、本現象が発生します。な下の手順を実行していただき、システムを再起動してください。 

# cd / opt / nec / esmpro _ sa / log / 

# sh /(マウントポイント) / esmpro _ sa / vmset.sh -sata 

コントロールパネルで日本語の表示、_および入力ができない。 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-009 

コントロールパネル ( ESMagntconf 、 ESMpowersw ) を日本語で表示させるためには、ネットワーク経由 ( ssh コマンド 
など)で別の日本語端末からログインし、一時的に LANG 環境を数を日本語環境 I こ変更してからコントロ ールパネルを 
起動してください。 

コントロールパネルを起動するコンソールの LANG 環境を数を 「 ja _ JP . eucJP 」 へ変更して、作業します。 

# echo $ LANG …現在の LANG 環境変数を確認します。 

# export LANG = ja _ JP.eucJP 

# cd / opt / nec / esmpro _ sa / bin / 

# ./ESMamsadm (または ） ./ESMagntconf 
作業終了後に元の LANG 環境を数へ変更します。 

XLANG 環境を数は、 0 S に合わせ、 ja _ 北 . eucJP や ja _ JF >. UTF -8 等を使用してください。 

コントロール パネルで日本語の入力に切り替えできない。 _ 

<追加> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

ESMPRO / ServerAgent の コン トロールパネルは、 newt パッケージの機能を利用しています。 newt パッケージのバー 
ジョンにより、切り替え方法が異なります。 < Space > キーまたは、 < Ctrl >+< Space > キーを押して、入力の切り替えで 
きるか確認してください。 
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ESMPRO/ServerAgent 関連サービスに関する質問 


ESMPRO / ServerAgent 関連サービスを一巧で停止や起動させたい。_ 

<更新> SA44_J-UG-L-001-01-008 

root 権限のあるューザでログインし、 ESMRes ねけコマンドを実行します。 

【停止させるとき】 

引数に" St 叩"を指定して、 ESMRes ね rt コマン ドを実行します。 

# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart stop. 

【起動させるとき】 

引数に" S ねけ " を指定して、 ESMRes ね rt コマン ドを実行します。 

# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart start 
【再起起動させるとき】 

引数を指定せず、 ESMRes ね rt コマンドを実行します。 

# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart 

ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.32-1 未満では、 snmpd の起動や停止をします。 

ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4.32-1 な降では、 snmpd の起動や停止はしません。 


ESMPRO/ServerAgent の機能や仕様に関する情報を教えて < ださい。 


ESMPRO / ServerAgent が使用するポート番号を教えて < ださい。 

<追加> SA44_J-UG-L-001-01-009 

ESMPRO/ServerManager (な降、 ESMPRO/SM と表記)から ESMPRO/ServerAgent (な降、 ESMPRO/SA と表記)がイ 
ンストールされた装置を監視するとき、な下のポートを利用しています。 

お使いの環境でファイアウォールの設定をされるときは、これらへのアクセスを許可する設定にしてください。 

表中「自動割当」の箇所は、 OS により使用可能なポートを一定の範囲巧で割り振られます。そのため固定することは 
できません。ポートの範囲はな下のファイルを参照してください。 

/proc/sys/net/ipv4/ip_local_por し range 


■ ESMPRO/SA < --* ESMPRO/SM 


機能 

ESMPRO/SA 

方向 

ESMPRO/SM 

備考 

自動を録 

サーバ監視 (SNMP) 

161/udp 

* — 

—> 

161/udp 

snmp 

マネージャ通報 (SNMP) 

自動割当 

— * 

162/udp 


マネージャ通報 

(TCP/IP in Band, TCP/IP Out-of-Band) 

自動割当 

— * 

4— 

31134 /tcp 


マネージャ経由エクスプレス通報 

自動割当 

—» 

<— 

31136 /tcp 



※双方向のものは、上段の矢印が通信開始時のもので、下段は巧り返しの通信を示します。 
※マネージャ通報 (TCP/IP) で使用するポート番号は、通報の設定画面より変更できます。 


■ ESMPRO/SA < --* メールサーバ 


機能 

ESMPRO/SA 

方向 

メ ールサーパ 

備考 

エクスプレス 通報 サービス 

(インターネ ッ トメール） 

自動割当 

— * 

4— 

25/tcp 

smtp 

—> 

<— 

11 0/tcp 

pop3 


※双方向のものは、上段の矢印が通信開始時のもので、下段は巧り返しの通信を示します。 

※エクスプレス 通報 サービス (インター ネッ トメール)で f ま巧するポート番号は、通報の設定画面より変更できます。 


■ ESMPRO/SA ^ 


HTTPS サーバ間 
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機能 

ESMPRO/SA 

方向 

HTTPS サーバ 

備考 

ェクスプレス通報サービス (HTTPS) 

自動割当 

—> 

443/tcp 

https 


ESMPRO/ServerAgent はな下の内部ポートを使用しています。 

iptables を使ったパケットフィルタリング設定をするときは、これらへのアクセスを許可する設定にしてくださし、。 
■ ESMPRO/SA < --* ESMPRO/SA 


機能 

7\\ — を巧 

portmap 

111/tcp 

111/udp 

ESMPRO/ServerAgent 

自動割当 


ESMPRO/ServerAgent の監視機能を教えてください。 _ 

ESMPRO/ServerAgent の監視機能は、 ESMPRO/ServerAgent 監視項目一覧の機能概要を参照して < ださい。 
ESMPRO/ServerAgent 監視項目一覧は ESMPRO/ServerAgent ドキュメントに公開しています。 

■ ESMPRO/ServerAgent ドキュメント 
http :// www . express . nec . co . ip / linux / dload / esmpro / docs.html 

監視項目 一 K > ESMPRO/ServerAgent 監視項目 一 K 

ESMPRO/ServerAgent のサービス（プロセス）の機能を教えて < ださい。 _ 

ESMPRO/ServerAgent のサービス（プロセス)の機能は、 ESMPRO/ServerAgent プロセス情報資料のプロセスの機能概 
要を参照して〈ださい。 

ESMPRO/ServerAgent プロセス情報資料は ESMPRO/ServerAgent ドキュメントに公開しています。 

■ ESMPRO/ServerAgent ドキュメント 
http :// www . express . nec . co . ip / linux / dload / esmpro / docs.html 

監視項目一覧> ESMPRO/ServerAgent プロセス情報資料 

ESMPRO/ServerAgent の Windows 版と Linux 版の機能差分を教えて〈ださい。 

ESMPRO/ServerAgent (Linux 版)は、な下の機能が未サポートです。 

. デ— タ ビ ュ—ア での DMI 情報の表示 
. デ— タ ビ ューア でのディスクアレイ情報の表示 

RAID 管理ユーティリティを導入することにより、 Syslog 監視機能を利用した通報機能のみサポートします。 

■ ESMPRO/ServerAgent ドキュメント 
http :// www . express . nec . co . ip / linux / dload / esmpro / docs.html 

監視項目 一 K > ESMPRO/ServerAgent 監視項目一覧 

■ RAID コントローラのを 意 事項 - RAID 管理ユーティリティの入手 
http :// www . express . nec . co . ip / linux / supported - help / note / notes 1 .html 


RAID 構成のストレージ監視はできますかマ _ 

ESMPRO/ServerAgent の ストレー ジ監視機能は単体構成のみの サポート であり、 RAID 構成の ストレー ジ監視はでき 
ません。 RAID 構成の ストレー ジ監視は、 RAID 管理 ユー ティ リ ティを導入することにより Syslog 監視機能を利用した 
通報機能のみ サポート します。 

■ RAID コントローラのを意事項 - RAID 管理ユーテイリテイについて 
httD ： //www.express.nec.co.iD/linux/supported-help/note/notes1 .html 


me の Link Up / Down が通報されない。 _ 

ESMPRO/ServerAgent のネットワーク (LAN) 監視はトラ フィ ックを監視しているため、 N にの Link Up/Down は検出で 
きません。力ーネル、ドライバなどにより、 N にの Link Up/Down 時に syslog(/var/log/messages) に記録されるメッセ 
—ジがあるとき、 Syslog 監視イベントを追加することで通報できます。ただし、 Link Down のときは、ネットワーク 
が使用できない状態のため、通報されない可能性があります。 
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MIB を義フアイルは、 _ どこに格納されていますか？ _ 

ESMPRO / ServerAgent が化張している ESMPRO M 旧 (.1.3.6.1.4.1.11 9.2.2.4.4)の定義フアイルは、 0 S 種別 ( Windows 、 
Linux 、 VMware 等)を問わず装置に添付されている EXPRESSBUILDER に格納しております。 

[EXPRESSBUILDER Ver .5 脈】 

( DVD ): {レビジョンフオルダ} ¥ win ¥ ESMPRO ¥ JP ¥ M 旧 S 
[EXPRESSBUILDER Ver '4】 

( CD ):¥ ESMPRO¥MIBS まわは ( CD ):¥ ESMPRO ¥ JP¥MIBS 


ESMPRO/ServerAgent の通報に関する情報を教えてくださし、。 


ESMPRO/ServerAgent が通報する SNMP トラップ巧きを教えてください。 _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

ESMPRO / ServerAgent が通報する SNMP トラップ内容は ESMPRO/ServerAgent SNMP トラップ ー K を参照してくだ 
さい。 ESMPRO/ServerAgent SNMP トラップー覧は ESMPRO / ServerAgent ドキュメントにな開しています。 

■ ESMPRO/ServerAgent ドキュメント 
http :// www . express . nec . co . iD / linux / dload / esmpro / docs.html 

SNMP トラップー覧> ESMPRO/ServerAgent SNMP トラップー覧 ( Ver .4.4)/ サービス監視 
ESMPRO/ServerAgent SNMP トラップー覧 ( Ver .4.4 )/Syslog 監視 

ESMPRO/ServerAqent 力《送信する SNMP トラップ内の文字コード _ 

ESMPRO / ServerAgent が送信する SNMP トラップ内の日本語文字コードは、 0 S で使用している日本語文字コードに 
影響されず S - JIS に変換して送信しています。 ESMPRO / ServerManager のアラートビューアは問題ありませんが、 
SNMP トラップを受信するソフトウ X アの仕様によっては、 S - J にがま示できず文字化けする可能性があります。 


ESMPRO/ServerManager のアラートビューアで受信した通報が一部英語表記となる。 
ESMPRO/ServerAgent が syslog に記録するメツセージが一部英語表記となる。 _ 

ESMPRO / ServerAgent 関連サービスは、各サービス起動時の LANG 環境変数の値を元に動作する言語(日本語と英語) 
を判断しております 。 Red Hat Enterprise Linux 5な降では、システムの設定言語に関わらず、サービス起動時の LANG 
環境を数は、英語環埼 en _ US . UTF -8) となります。通報内容を日本語で通知させるには、 ESMPRO / ServerAgent 日本 
語設定ツール ( esmset . sh ) を実行することにより、 ESMPRO / ServerAgent 関連サービスのみ、 LANG 環境を数を日本語 
環境 ( ja _ JP . UTF -8) で動作するように設定します。 

ESMPRO / ServerAgent が送信する通報には、 ESMPRO / ServerAgent 側から、すベてのメツセージを送信する Generic 
Trap と、 ESMPRO / ServerAgent 側から、現在値等の巧を値情報のみを送信して、 ESMPRO / ServerManager 側で、メ 
ツセージを作成する predefine Trap があります。そのため、 ESMPRO / ServerManager のアラートビューアで受信する 
メッセージは日本語で表記される情報があります。 


ESMPRO/ServerManager のアラートビューアで受信した通報が不明なサーバ、またはトラップ 
の送信元と異なるサーバが表示される。 


<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-008 


< ESMPRO/ServerManager の仕様> 

ESMPRO / ServerManager のアラートビューアは、 ESMPRO / ServerAgent から送信された IP アドレス (AgentAddress 
フイールド)をオペレーシヨンウインドウ I こを録されているアイコンを順に検索し、 IP アドレスと最ネ刀に合致するホス 
卜名を表示します。アドレスは、インタフエースプロパティにを録されているアドレスも検索します。 


< ESMPRO/ServerAgent の仕巧〉 

ESMPRO / ServerAgent は、な下の処理で取得した IP アドレスを AgentAddress フイールドに埋め込み送信します。 

1) システムコールの gethostnameO 関数から、ホスト名を取得します。 

2) システムコールの gethostbynameO 関数から、最ネ刀に一致する 1) で取得したホスト名の IP アドレスを取得します。 
※システムコール… 0 S の機能を利用するための関数 ( API ) を指します。 
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トラップの送信元 IP アドレスが127.0 .0.1 のときに、 ESMPRO / ServerManager のオペレーシヨンウィンドウに登録 
されている情報と一致したとき、トラップの送信元と異なるサーバを表示する場合があります。また、登録されてい 
る情報と一致しなかったとき、不明なサーバと表示します。 


ESMPRO / ServerAgent の仕様にある gethostbyname () 関数の取得データは、 / etc / hosts の定義と関連付いていますが、 
/ etc / host . conf の設定にも影響を受けるためすベての環境が!^下と一致するとは限りません。上記 1) のホスト名が 
" serverr の場合、 / etc / hosts の内容によってどのような IP アドレスを取得するかの例を記載します。 

(/ etc / hosts の設定例 1) トラップの送信元 IP アドレス：127.0 .0.1 となります。 

127.0 .0.1 server ! localhost.localdomain localhost 


10.1 .2.1 serverl 

10.1 .2.2 servers 


(/ etc/hosts の設定例 2) 
10 . 1 . 2.1 
127.0 .0.1 
10 . 1 . 2.2 


トラップの送信元 IP アドレス： 10.1.2.1 となります。 
serverl 

serverl localhost.localdomain localhost 
server 2 


(/ etc/hosts の設定例 3) 
127.0 .0.1 
10 . 1 . 2.1 
10 . 1 . 2.2 


トラップの送信元 IP アドレス： 10.1.2.1 となります。 
localhost.localdomain localhost 
serverl 
server 2 


ESMPRO/ServerAgent が syslog に記録するメッセージを教えてください。 

ESMPRO / ServerAgent が syslog に記録するメ ッセー ジは ESMPRO/ServerAgent SNMP トラップー 覧の通報メ ッセー 
ジを参照して〈ださい。 

<例> 

Sep 13 07:46:26 test-host ESMamvmain : SRC : ESMCommonService , ID : 80000065, MSG : システムの温度が高くな 
つています。センサ番号：3 位置：フロントパネルボード1 現在の温度：42度 ( C ) しきい値： 42度 ( C ) 

上記メッセージと SNMP トラップー覧の対応としては、お下のとおりです。 

SRC:ESMCommonService = SNMP トラップー覧の通報ソース名 

ID : 80000065 = SNMP トラ、ソプー覧の通報 ID 

MSG : システムの温…. = SNMP トラップー覧の通報メッセージ 

ESMPRO/ServerAgent SNMP トラップー覧は ESMPRO / ServerAgent ドキュメントに公開しています。 

■ ESMPRO/ServerAgent ドキュメント 
http :// www . express . nec . co . ip / linux / dload / esmpro / docs.html 

SNMP トラップー覧> ESMPRO/ServerAgent SNMP トラップー覧 ( Ver .4.4)/ サービス監視 
ESMPRO/ServerAgent SNMP トラ、ソプー覧 ( Ver .4.4 )/Syslog 監視 

ESMPRO/ServerAgent が syslog に記録するメッセージのファシリテイとプライオリテイを教え 
てください。 

ESMPRO / ServerAgent が syslog に記録するメッセージのファシリテイとプライオリテイはパ'—ジョンにより異なり 
ます。 

[ ESMPRO/ServerAgent Ver .4.2 お降】 【 ESMPRO/ServerAgent Ver .4.1 前】 


情報 

フアン Ij 于イ 

user 

情報 

ファシリテイ 

user 


プライオリティ 

info 


プライオリティ 

info 

警告 

ファシリテイ 

user 

警告 

ファシリテイ 

user 


プライオリティ 

warnina 


プライオリティ 

info 

異常 

ファシリテイ 

user 

異常 

ファシリテイ 

user 


プライオリティ 

err 


プライオリティ 

info 


任意のメールアドレスへの通知やパトロールランプを鳴動させる方法を教えてくださし、。 
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任意のメールアドレスへの通知やパトロールランプを鳴動させるモまはありません。 

ESMPRO / Serverl \/ lanager ( Windows ) をインス I —ルしている管理 PG ( Windows ) に WebSAM AlertManager を導入する 
ことにより、運用環境に合わせた通報手段を提供しています。 

[WebSAM Ale け Manager - 特長 • 機能の巧粋】 

-システム管理をがどこからでも障害状況の確認ができる mail 通報 
. サーバの異常をサーバのオペ レー タに通知するポップアップ通報 
. サーバの異常情報をリモートプリンタにも印刷巧能なプリンタ書き出し 

.サーバの異常を検出した場合に、業務アプリケーションと連携して障害回避、障害復旧化理をする事を 
可能とするアプリケーションの実行 

. サーバの異常を検出した場合に、パトロールランプを鳴動させるパトロールランプ通報 
-サーバの異常情報履歴をファイル保巧するファイル出力 
■ WebSAM Ale け Manager - 特長.機能 
httpy / www . nec . co . jp / middle / WebSAM / products/p am / kinou.html 


ESMPRO/ServerAgent がサポートしている snmp バージョンを教えてください。 
ESMPRO / ServerAgent がサポートしている snmp バージョンは、 SNMPvl のみです。 snmpd . conf の設定では、な下 
の波線が該当します。 

【 snmpd . conf の巧粋】 

# groupName securityModel securityName 

graup„„„QQtConfigfimupjd_noiConfigUser 

group notConfigGroup v 2 c notConfigUser 

ソースをやイベント ID を順番（昇順や降順）に表示するちまを教えてください。 

<追加> SA 44_ J - UG - L -001-01-004 

ソース名やイベント ID の並び順は、力ーネルのシステムコールである readdirO 関数を利用しています。 readdir () 関数 
からは、ファイル名順ではなく、 inode 番号順に返却されるため、並び順を順香に表示できません。 

Xinode 番号…ファイルシステムの管理情報の一つで識別番号(一意の番号)を指す。 


設定を変更したときに巧設定する必要がある項目を教えてください。 


root 権限のあるユーザのパスワードを変更されるとき _ 

- ESMPRO / ServerAgent 側の設定を変更する項目 
設定を変更する項目はありません。 

- ESMPRO / ServerManager 側の設定を変更する項目 
設定を変更する項目はありません。 

ESMPRO/ServerAqent マシン側の IP アドレスを変更されるとき _ 

- ESMPRO / ServerAgent 側の設定を変更する項目 
設定を変更する項目はありません。 

- ESMPRO / ServerManager 側の設定を変更する項目 
統合ビユーア上に登録されている ESMPRO / ServerAgent アイコンの IP アドレスを変更してください。 

ESMPRO/ServerAqent マシン側のコンピユータ名（ホス_卜名）を変更されるとき _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

- ESMPRO / ServerAgent 側の設定を変更する項目 
設定を変更する項目はありません。 

- ESMPRO / ServerManager 側の設定を変更する項目 

統合ビユーアに登録されている ESMPRO / ServerAgent アイコンのホスト名を変更して < ださし、。統計情報自動収集 
を設定しているときは、ホスト名を変更すると、それまでの収集データを参照することができな〈なります。 

そのとさは、 
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¥Program Files ¥ ESMPRO ¥ NVWORK¥esmpro 配下にある 
元のホスト名 .dat 
元のホスト名 .bak 

というファイルのファイル名を、変更後のホスト名に合わせて変更してください。 

ESMPRO/ServerManager マシン側の IP アドレスを変更されるとき _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

- ESMPRO/ServerAgent 側の設定を変更する項目 

マネージャ通報 ( SNMP / TCPJP ) に ESMPRO/ServerManager マシンの IP アドレスを指定しているときは、本書のな 
下の章を参照して、コントロールパネル ( ESMamsadm ) から通報ホの設定を変更してください。 

3.2.1.1. マネージャ通報 ( SNMP ) の基本設定 

3.3.1.1. 通報手段がマネージャ通報 (TCPJP In - Band ) の巧ホ設定 

3.3.1.2. 通報手段がマネージャ通報 (TCPJP 0山- of - Band ) の宛先設を 

また、 snmpd に対して IP アドレスによるアクセスを制限しているときは、設定を変更してください。 
/ etc / snmp / snmpd.conf 
/ etc / hosts.allow 
/ etc / hosts.deny 

■ ESMPRO/ServerManager 側の設定を変更する項目 

マネージャ間通信を使用しているときは、 IP アドレスを変更した ESMPRO/ServerManager マシンとマネージャ間 
通信している相手側の ESMPRO/ServerManager マシン上の統合ビューアの設定をな下の手順で変更して〈ださい。 
統合ビューアのメニュー 
-> [オプション] 

-> [ カスタマイズ ] 

-> [マネージャ 間通信]を選択します。 

画面に設をされている ESMPRO/ServerManager の IP アドレスを新しい IP アドレスに変更してください。 

ESMPRO/ServerManager マシン側のコンピュータ名（ホス _ 卜名）を変更されるとき _ 

<追加> SA 44_ J - UG - L -001-01-006 

■ ESMPRO/ServerAgent 側の設定を変更する項目 

マネージャ通報 ( TCPJP ) に ESMPRO/ServerManager マシンのホスト名を指をしているときは、本書のな下の章を 
参照して、コントロールパネル作 SMamsadm ) から通報ホの設定を変更して〈ださい。 

3.3.1.1. 通報手段がマネージャ通報 (TCPJP In - Band ) の巧を設定 

3.3.1.2. 通報手段がマネージャ通報 (TCPJP 0山- of - Band ) の宛先設定 

また、 snmpd に巧してホスト名によるアクセスを制限しているときは、設定を変更してください。 
/ etc / snmp / snmpd.conf 
/ etc / hosts.allow 
/ etc / hosts.deny 

■ ESMPRO/ServerManager 側の設定を変更する項目 
設定を変更する項目はありません。 

ドメインを変更されるとき 
- ESMPRO/ServerAgent 側の設定を変更する項目 
設定を変更する項目はありません。 

- ESMPRO/ServerManager 側の設定を変更する項目 

ESMPRO ューザーグループをグローバルグループとしてを録しているときは、ドメインを変更することで 
ESMPRO ューザーグループへアクセスできない状態になると、 ESMPRO/ServerManager が正常に動作しなくな 
りますので、ご注意ください。 

MAC アドレスを変更されるとき（ネットワークボードの交換など） _ 

• ESMPRO/ServerAgent 側の設定を変更する項目 
設定を変更する項目はありません。 
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■ ESMPRO / ServerManager 側の設定を変更する項目 

ESMPRO / ServerManager の Remote Wake Up 機能をご利巧 I こなられているとき、オペレーシヨンウィンドウ上の 
巧をサーバのアイコンのプロパティ画面を開いて、[機能]タブの 「 RWU 機能 MAC アドレス」 I こ新しい MAC アド 
レスを設定して〈ださい。 

5NMP の コ_ ミ ュ_ ニティ名を変更されるとき _ 

<更新> SA 44_ J - UG - L -001-01-003 

- ESMPRO / ServerAgent 側の設定を変更する手順 

1) SNMP 設定ファイル (/ etc / snmp / snmpd . conf ) を編集して、コミュニティ名を変更する。 

2) コントロールパネル ( ESMagntcon りの「全般プロパティ」の 「SNMP Community 」 にて、コミュニティ名をを 
更する。 

3) snmpd サービス、または、システムを再起動する。 

■ ESMPRO/ServerManager Ver .4 / Ver .5 Windows GUI の設定を変更する手順 

1) サーバの SNMP コミュニティ名に関する登録情報を変更する。 

2) オペレーシヨンウィンドウじを録しているサーバアイコンのプロパティの SNMP コミュニティ （ Get ) と ( Set ) を 
変更する。 

3) SNMPService もしくはシステムを再起動する。 

- ESMPRO/ServerManager Ver .5 WEBGUI 側の設定を変更する手順 

1) サーバの SNMP コミュニティ名に関する登録情報を変更する。 

2) WEBGUI のサーバの[サーバ設定]-[接続設定]-[変更]にて、 SNMP コミュニティ名(取得用）と SNMP コミュニテ 
ィ名(設定用)を変更する。 

3) SNMP Service . または、システムを再起動する。 
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